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Bonds,  Stocks  and  other 
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Paying  interest  semi-annually  at  the  rates  per  annum  of 
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FROM  6  MONTHS  TO  5O  YEARS, 
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PREFACE  TO  ELEVENTH  EDITION. 


There  had  been  previous  to  the  issuing  of  the  first  edition  of 
this  book  no  tables  combining  the  rates  of  percentage  realized  at 
intervals  of  yV  and  a  of  *%•  These  tables  comprise  this  ar- 
rangement. It  is  also  frequently  desirable  to  know  at  what  price 
a  bond  will  yield  3.35,  3.45,  3.55  or  3.65%.  These  results  will 
also  be  found  herein,  as  well  as  the  3.65,  8  and  10%  tables. 

For  many  of  the  figures  in  this  book  I  am  under  obligations 
to  Mr.  A.  G.  Farr  of  Chicago,  and  I  have  acquired  by  purchase 
of  Joseph  Deghuee  and  George  W.  Dougherty  the  right  to  use  a 
portion  of  certain  tables  of  bond  values,  of  which  they  own  the 
copyright. 

The  idea  occurred  at  the  last  moment  of  adding  to  this  book 
the  3.35,  3.45,  3-55  and  3.65%  bases  mentioned  above.  To  obtain 
these  results  by  the  use  of  logarithms  would  have  delayed  the 
publication  of  the  book,  and  therefore  the  figures  as  given  herein, 
except  for  periods  above  30  years,  were  obtained  in  the  common 
way,  by  halving  the  difference  between  a  3. 30  and  3.40%  basis,  for 
instance.  Such  results  are  correct  enough  for  all  practical  pur- 
poses and  will  differ  from  the  results  obtained  by  the  use  of  log- 
arithms only  occasionally,  and  then  only  about  one-hundredth  of 
1% ;  or  about  ten  cents  on  a  $1000  transaction. 

For  the  benefit  of  those  who  are  not  familiar  with  the  use  of 
these  tables,  I  give  an  example  as  follows : 

Given  a  $100  5%  bond,  absolutely  due  in  12)^  years,  at  what 
price  shall  it  be  sold  to  pay  the  purchaser  4%  ? 

Find  the  page  in  the  following  tables  headed  "12>£  years," 
and  then  the  column  headed  "  5%  "  (the  rate  of  interest  which  the 
bond  bears),  follow  this  column  down  until  opposite  4  (the  rate  of 
interest  which  it  is  desired  that  the  bond  shall  pay  the  purchaser) 
in  the  left  hand  column.  The  result  is  109.76,  i.  e.  the  bond  must 
be  sold  at  $109.76  and  accrued  interest  to  pay  the  purchaser  4%. 

A  4%  basis,  for  instance,  means  the  price  at  which  the  bond 
will  pay  4%,  or  in  the  above  case,  109.76  and  accrued  interest. 

To  sell  a  bond  due  in  say  20  years,  and  optional  after  ten,  the 
following  rules  must  be  observed.  If  the  bond  is  to  be  sold  at  a 
discount,  the  full  time  it  may  run,  20  years,  must  be  the  basis 
of  computation  ;  if  sold  at  a  premium,  the  shortest  time  it  may 
run,  10  years,  must  be  taken  as  the  basis. 

MONTGOMERY  ROLLINS. 
Boston,  January  1,  1899. 


6   MONTHS. 

Interest  Payable  S«3mI-An*iuaIIy. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.05 

100.30 

100.54 

100.79 

101.03 

101.53 

102.02 

3. 

100.00 

100.25 

100.49 

100.74 

100.99 

101.48 

101.97 

3.10 

99.95 

100.20 

100.44 

100.69 

100.94 

101.43 

101.92 

&% 
3.2O 

99.94 
99.90 

100.19 
100.15 

100.43 
100.39 

100.68 
100.64 

100.92 
100.89 

101.41 
101.38 

101.91 
101.87 

33^1 

99.88 

100.12 

100.37 

100.62 

100.86 

101.35 

101.85 

3.30 

99.85 

100.10 

100.34 

100.59 

100.84 

101.33 

101.82 

3.35 

99.83 

100.08 

100.32 

100.57 

100.82 

101.31 

101.80 

3j^j 

99.82 

100.06 

100.31 

100.55 

100.80 

101.29 

101.79 

3.4O 

99.80 

100.05 

100.29 

100.54 

100.79 

101.28 

101.77 

3.45 

99.78 

100.03 

100.27 

100.52 

100.77 

101.26 

101.75 

3V.< 

99.75 

100.00 

100.25 

100.49 

100.74 

101.23 

101.72 

3.55 

99-73 

99.98 

100.23 

100.47 

100.72 

101.21 

101.70 

3.6O 

99.71 

99.95 

100.20 

100.44 

100.69 

101.18 

101.67 

3% 
3.65 

99.69 

99.68 

99-94 

99.93 

100.19 
100.18 

100.43 
100.42 

100.68 
100.67 

101.17 
101.16 

101.66 
101.65 

3.70 

99.66 

99.90 

100.15 

100.39 

100.64 

101.13 

101.62 

3% 

99.63 

99.88 

100.12 

100.37 

100.61 

101.10 

101.60 

3^0 

99.61 

99.85 

100.10 

100.34 

100.59 

101.08 

101.57 

3% 

99.57 

99.82 

100.06 

100.31 

100.55 

101.04 

101.54 

3.9O 

99.56 

99.80 

100.05 

100.29 

100.54 

101.03 

101.52 

4. 

99.51 

99.75 

100.00 

100.25 

100.49 

100.98 

101.47 

4.1O 

99.46 

99.71 

99.95 

100.20 

100.44 

100.93 

101.42 

±% 

99.45 

99.69 

99.94 

100.18 

100.43 

100.92 

101.41 

4.20 

99.41 

99.66 

99.90 

100.15 

100.39 

100.88 

101.37 

4M 

99.39 

99.63 

99.88 

100.12 

100.37 

100.86 

101.35 

4.3O 

99.36 

99.61 

99.85 

100.10 

100.34 

100.83 

101.32 

4% 

99.33 

99.57 

99.82 

100.06 

100.30 

100.79 

101.28 

4^0 

99.32 

99.56 

99.80 

100.05 

1  00.  2C) 

100.78 

101.27 

4V 

99.27 

99.51 

99.76 

100.00 

100.24 

100.73 

101.22 

4.60 

99.22 

99.46 

99.71 

99.95 

100.20 

100.68 

101.17 

4% 

99.21 

99.45 

99.70 

99.94 

100.18 

100.67 

101.16 

4.70 

99.17 

99.41 

99.66 

99.90 

100.15 

100.64 

101.12 

4% 

99.15 

99.39 

99.63 

99.88 

100.12 

100.61 

101.10 

4.80 

99-12 

99-37 

99.61 

99.85 

IOO.IO 

100.59 

101.07 

4% 

99.08 

99.34 

99.57 

99.82 

100.06 

100.55 

101.04 

4.90 

99.07 

99.32 

99.56 

99.80 

100.05 

100.54 

IOI.O2 

5. 

99.02 

99.27 

99.51 

99.76 

100.00 

100.49 

100.98 

5.1O 

98.98 

99.22 

99.46 

99.71 

99.95 

100.44 

100.93 

&/£ 

98.96 

99.21 

99.45 

99.70 

99.94 

100.43 

100.91 

5.2O 

98.93 

99.17 

99.42 

99.66 

99-90 

100.39 

100.88 

5/i£ 

98.90 

99.15 

99.39 

99.63 

99,88 

100.37 

100.85 

5.3O 

98.88 

99.12 

99-37 

99.61 

99-85 

100.34 

100.83 

5^g 

98.84 

99.09 

99.33 

99.57 

99.82 

100.30 

100-79 

5.4O 

98.83 

99.07 

99.32 

99.56 

99.81 

100.29 

100.78 

5}-^ 

98.78 

99.03 

99.27 

99.51 

99.76 

100.24 

100.73 

&% 

98.72 

98.97 

99.21 

99-45 

99.70 

100.18 

100.67 

&% 

98.66 

98.91 

99.15 

99.39 

99.64 

100.12 

100.61 

5% 

98.60 

98.85 

99.09 

99-33 

99.58 

100.06 

100.55 

6. 

9S.54 

98.79 

99.03 

99.27 

99.51 

100.00 

100.49 

J  YEAR, 

Interest  Payable  Semi- Annually, 


PER  CENT 
PER  AN, 

3<£ 
0/0 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.10 

100.59 

101.08 

101.57 

102.06 

103.03 

104.01 

3. 

100.00 

100.49 

100.98 

101.47 

101.96 

102.93 

103.91 

3.1O 

99.90 

100.39 

100.88 

101.37 

101.86 

102.83 

103.81 

3^ 

99.88 

100.37 

100.85 

101.34 

101.83 

102.81 

103.79 

3.2O 

99.80 

100.29 

100.78 

101.27 

101.76 

102.73 

103.71 

3^i 

99.76 

100.24 

100.73 

101.22 

101.71 

102.68 

103.66 

*-*/4 

3.30 

99.71 

100.20 

100.68 

101.17 

101.66 

102.63 

103.61 

3.35 

99.66 

100.15 

100.64 

101.12 

101.61 

102.59 

103.56 

3% 
3.40 

99-63 
99.61 

IOO.I2 

100.10 

100.61 
100.59 

IOI.IO 

101.07 

101.58 
101.56 

102.56 
102.54 

103-54 
103.51 

3.45 

99-56 

100.05 

100.54 

101.02 

101.51 

102.49 

103.46 

3^ 

99.51 

100.00 

100.49 

100.97 

101.46 

102.44 

103.41 

3.55 

99-47 

99-95 

100.44 

100.93 

101.41 

102.39 

103.36 

3.6O 

99.42 

99.90 

100.39 

100.88 

101.36 

102.34 

103.31 

3% 

99-39 

99.88 

100.37 

100.85 

101.34 

102.31 

103.29 

3.65 

99.37 

99.86 

100.34 

100.83 

101.31 

102.29 

103.26 

3.70 

99-32 

99.81 

100.29 

100.78 

101.26 

102.24 

103.21 

3% 

99.27 

99.76 

100.24 

100.73 

101.22 

102.19 

103.16 

3.80 

99.22 

99.71 

100.19 

100.68 

101.17 

102.14 

103.11 

3% 

99.15 

99.64 

100.12 

100.61 

101.09 

102.06 

103.04 

3.9O 

99-13 

99.61 

IOO.IO 

100.58 

101.07 

102.04 

103.01 

4. 

99.03 

99.51 

100.00 

100.49 

100.97 

101.94 

102.91 

4.10 

98.93 

99-42 

99.90 

100.39 

100.87 

101.84 

102.81 

4^ 

98.91 

99.39 

99.88 

100.36 

100.85 

101.82 

102.79 

4.20 

4M 

98.84 

98.79 

99-32 
99.27 

99.81 
99.76 

100.29 
100.24 

100.78 
100.73 

101.74 
101.70 

102.71 
102.66 

4.30 

98.74 

99-23 

99.71 

100.19 

100.68 

101.65 

102.62 

4% 

98.67 

99.15 

99.64 

100.12 

100.61 

101.57 

102.54 

4.4O 

98.64 

99-13 

99.61 

IOO.IO 

100.58 

ioi.55 

102.52 

41^ 

98.55 

99.03 

99.52 

100.00 

100.48 

101.45 

102.42 

4.60 

98.45 

98.94 

99.42 

99.90 

100.39 

101.35 

102.32 

4% 

98.43 

98.91 

99.40 

99.88 

100.36 

101.33 

102.30 

4.70 

98.36 

98.84 

99-32 

99.81 

100.29 

101.26 

IO2.22 

4% 

98.31 

98.79 

99.28 

99.76 

100.24 

101.21 

102.17 

4.80 

98.26 

98.75 

99-23 

99.71 

100.19 

101.16 

IO2.I2 

4% 

98.19 

98.67 

99.16 

99.64 

100.12 

101.09 

102.05 

4^90 

98.17 

98.65 

99-13 

99.61 

IOO.IO 

101.06 

102.03 

5. 

98.07 

98.55 

99.04 

99.52 

100.00 

100.96 

101.93 

5.10 

97.98 

98.46 

98.94 

99-42 

99.90 

100.87 

101.83 

5>£ 

97.95 

98.44 

98.92 

99.40 

99.88 

100.84 

101.81 

5.20 

97-88 

98.36 

98.85 

99-33 

99.81 

100.77 

101.73 

5K 

97.84 

98.32 

98.80 

99.28 

99.76 

100.72 

101.68 

5130 

97-79 

98.27 

98.75 

99-23 

99.71 

100.67 

101.63 

5% 

97.72 

98.20 

98.68 

99.16 

99.64 

100.60 

101.56 

5.40 

97.69 

98.17 

98.65 

99.14 

99.62 

100.58 

101.54 

SX 

97.60 

98.08 

98.56 

99.04 

99.52 

100.48 

101.44 

5>£ 

97.48 

97-96 

98.44 

98.92 

99.40 

100.36 

101.32 

5X 

97.36 

97.84 

98.32 

98.80 

99.28 

100.24 

101.20 

5Ji 

97-25 

97-73 

98.20 

98.68 

99.16 

100.12 

101.08 

6. 

97.13 

97.61 

98.09 

98.56 

99.04 

100.00 

100.90 

I  2   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.15 

100.87 

101.60 

102.33 

103.06 

104.52 

105.98 

3. 

100.00 

100.73 

101.46 

102.18 

102.91 

104.37 

105.82 

3.1O 

99-85 

100.58 

101.31 

102.04 

102.76 

104.22 

105.67 

31^ 

99.82 

100.55 

101.27 

102.00 

102.73 

104.18 

105.64 

3.2O 

99.71 

100.44 

101.16 

101.89 

102.62 

104.07 

105.52 

9J/A. 

99.64 

100.36 

101.09 

101.82 

102.54 

103.99 

105.45 

3.30 

99-56 

100.29 

IOI.O2 

101.74 

102.47 

103.92 

105.37 

3.35 

99.49 

100.22 

100.95 

101.67 

102.40 

103.85 

105.30 

IMo 

99.46 
99.42 

100.18 
100.15 

100.91 
100.87 

101.63 
101.60 

102.36 
102.32 

103.81 
103.77 

105.26 
105.22 

3.45 

99-35 

100.08 

100.80 

101.53 

102.25 

103.70 

105.15 

3\4 

99.28 

100.00 

100.72 

101.45 

102.17 

103.62 

105.07 

3.55 

99.21 

99-93 

100.65 

101.38 

102.10 

103.55 

105.00 

3.6O 

99.13 

99.86 

100.58 

101.30 

102.03 

103.47 

104.92 

3.65 

99.10 
99.06 

99.82 
99.79 

100.54 
100.51 

101.27 
101.23 

101.99 
101.96 

103.44 
103.40 

104.88 
104.85 

3.7O 

98.99 

99.71 

100.43 

101.16 

101.88 

103.33 

104.77 

3% 

98.92 

99.64 

100.36 

101.08 

101.81 

103.25 

104.70 

3.80 

98.84 

99-57 

100.29 

101.01 

101.73 

103.18 

104.62 

3% 

98.74 

99.46 

100.18 

100.90 

101.62 

103.07 

104.51 

3.90 

98.70 

99.42 

100.14 

100.87 

101.59 

103.03 

104.47 

4. 

98.56 

99.28 

100.00 

100.72 

101.44 

102.88 

104.33 

4.10 

98.42 

99.14 

99.86 

100.58 

101.30 

102.74 

104.18 

4^ 

98.38 

99.10 

99.82 

100.54 

101.26 

102.70 

104.14 

4.20 

98.27 

98.99 

99.71 

100.43 

101.15 

102.59 

104.03 

4V 

98.20 

98.92 

99.64 

100.36 

101.08 

102.52 

103.96 

4.30 

98.13 

98.85 

99-57 

100.29 

101.01 

102.44 

103.88 

4% 

98.02 

98.74 

99.46 

100.18 

100.90 

102.33 

103.77 

4.4O 

97-99 

98.71 

99-43 

100.14 

100.86 

102.30 

103.73 

4>£ 

97.85 

98.57 

99.28 

100.00 

100.72 

102.15 

103.59 

4.60 

97.71 

98.42 

99.14 

99.86 

100.57 

IO2.OI 

103.44 

4% 

97.67 

98.39 

99.10 

99.82 

100.54 

101.97 

103.40 

4.70 

97-57 

98.28 

99.00 

99.71 

100.43 

101.86 

103.29 

4-3/ 

97.49 

98.21 

98.93 

99.64 

100.36 

101.79 

103.22 

4.80 

97.42 

98.14 

98.86 

99-57 

100.29 

101.72 

103-15 

4% 

97.32 

98.03 

98.75 

99.46 

100.18 

101.61 

103.04 

4.90 

97.28 

98.00 

98.71 

99-43 

100.14 

101.57 

103.00 

5. 

97.14 

97.86 

98.57 

99.29 

100.00 

101.43 

102.86 

5.10 

97.00 

97-72 

98.43 

99.14 

99.86 

101.28 

102.71 

5^ 

96.97 

97.68 

98.40 

99.11 

99.82 

101.25 

102.67 

5.20 

96.86 

97-58 

98.29 

99.00 

99.71 

101.14 

102.57 

KI/ 

96.79 

97.51 

98.22 

98.93 

99.64 

101.07 

102.49 

5.30 

96.73 

97-44 

98.15 

98.86 

99-57 

101.00 

102.42 

5% 

96.62 

97.33 

98.04 

98.76 

99.47 

100.89 

102.31 

slo 

96.59 

97-30 

98.01 

98.72 

99-43 

100.85 

102.28 

5^-2 

96.45 

97.16 

97.87 

98.58 

99.29 

100.71 

102.13 

5% 

96.27 

96.98 

97.69 

98.40 

99.11 

100.53 

101.95 

5% 

96.10 

96.81 

97.52 

98.23 

98.94 

100.35 

101.77 

'5% 

95-93 

96.64 

97-34 

98.05 

98.76 

100.18 

101.59 

6. 

95.76 

96.46 

97.17 

97.88 

98.59 

100.00 

101.41 

2  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PER  CENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.19 

101.16 

102.12 

103.09 

104.05 

105.98 

107.91 

3. 

100.00 

100.96 

101.93 

102.89 

103.85 

105.78 

107.71 

3.1O 

99.81 

100.77 

101.73 

102.69 

103.66 

105.58 

107.51 

3^ 

99.76 

100.72 

101.68 

102.65 

103.61 

105.53 

107.46 

3.2O 

99.62 

100.58 

101.54 

102.50 

103.46 

105.38 

107.31 

3M 

99.52 

100.48 

101.44 

102.40 

103.36 

105.28 

107.20 

3.3O 

,99.42 

100.38 

101.34 

102.30 

103.26 

105.18 

107.10 

3.35 

99.33 

100.29 

101.25 

102.21 

103.17 

105.09 

107.00 

3% 

99.28 

100.24 

101.20 

102.16 

103.12 

105.04 

106.95 

3.40 

99.23 

100.19 

101.15 

102.11 

103.07 

104.99 

106.90 

3.45 

99.14 

IOO.IO 

101.06 

102.02 

102.97 

104.89 

106.80 

3V2 

99.04 

100.00 

100.96 

101.92 

102.87 

104.79 

106.70 

3.55 

98.95 

99.91 

100.87 

101.82 

102.78 

104.69 

106.60 

3.00 

98.85 

99.81 

100.77 

101.72 

102.68 

104.59 

106.50 

3% 
3.65 

98.80 

98.76 

99.76 
99.72 

100.72 
100.67 

101.67 
101.63 

1  02  63 
102.58 

104.54 
104.49 

106.45 
106.41 

3.7O 

98.66 

99.62 

100.57 

101.53 

102.48 

104.39 

106.31 

3% 

98.57 

99.52 

100.48 

101.43 

102.39 

104.30 

106.21 

3.80 

98.47 

99-43 

100.38 

101.34 

102.29 

104.20 

106.11 

3% 

98.33 

99.28 

100.24 

101.19 

102.15 

104.05 

105.96 

"Xo 

3.90 

98.28 

99.24 

100.19 

101.14 

102.10 

104.00 

105.91 

4. 

98.10 

99.05 

100.00 

100.95 

101.90 

103.81 

105.71 

4.10 

97.91 

98.86 

99.81 

100.76 

101.71 

103.61 

105.51 

4^ 

97.86 

98.81 

99.76 

100.71 

101.66 

103.56 

105.47 

4.20 

97.72 

98.67 

99.62 

100.57 

101.52 

103.42 

105.32 

4M 

97.63 

98.58 

99.53 

100.47 

101.42 

103.32 

105.22 

4.3O 

97-53 

98.48 

99-43 

100.38 

101.33 

103.22 

105.12 

4^ 

97.39 

98.34 

99.29 

100.24 

101.18 

103.08 

104.98 

llo 

97-35 

98.29 

99.24 

100.19 

101.14 

103.03 

104.93 

*>i 

97.16 

98.11 

99.05 

100.00 

100.95 

102.84 

104.73 

4.6O 

96.98 

97.92 

98.87 

99.81 

100.76 

102.65 

104.54 

4% 

96.93 

97.87 

98.82 

99.76 

100.71 

102.60 

104.49 

4.70 

96.79 

97-73 

98.68 

99.62 

100.57 

102.45 

104.34 

4M 

9(5.70 

97.64 

98.59 

99.53 

100.47 

102.36 

104.25 

4.&0 

96.61 

97-55 

98.49 

99-43 

100.38 

102.26 

104.15 

4% 

96.47 

97.41 

98.35 

99.29 

100.24 

102.12 

104.00 

4.9O 

96.42 

97-36 

98.31 

99.25 

100.19 

102.07 

103-95 

5. 

96.24 

97.18 

98.12 

99.06 

100.00 

101.88 

103.76 

5.1O 

96.05 

96.99 

97-93 

98.87 

99-81 

101.69 

103-57 

5^ 

96.01 

96.95 

97.89 

98.83 

99.77 

101.64 

103.52 

5.20 

95-87 

96.81 

97-75 

98.69 

99.62 

101.50 

103.38 

5M 

95.78 

96.72 

97.66 

98.59 

99.53 

101.41 

103.28 

5.3O 

95-69 

96.63 

97-56 

98.50 

99-44 

101.31 

103.19 

5% 

95.55 

96.49 

97.43 

98.36 

99.30 

101.17 

103.04 

5.40 

95.5i 

96.44 

97.38 

98.32 

99.25 

IOI.I2 

103.00 

5^ 

95.33 

96.26 

97.20 

98.13 

99.07 

100.93 

102.80 

5% 

95.10 

96.03 

96.97 

97.90 

98.83 

100.70 

102.57 

5% 

94.87 

95.81 

96.74 

97.67 

98.60 

100.47 

102.33 

5% 

94.65 

95.58 

96.51 

97-44 

98.37 

100.23 

102.09 

6. 

94.42 

95.35 

96.28 

97.21 

98.14 

100.00 

101.86 

22  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

3J% 

4% 

4J% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.24 

101.44 

102.63 

103.83 

105.03 

107.42 

109.82 

3. 

100.00 

101.20 

102.39 

103.59 

104.78 

107.17 

109.57 

3.1O 

99.76 

100.96 

102.15 

103.34 

104.54 

106.92 

109.31 

sys 

99.70 

100.90 

102.09 

103.28 

104.48 

106.86 

109.25 

3.20 

99-52 

100.72 

101.91 

103.10 

104.29 

106.68 

109.06 

3K 

99.40 

100.60 

101.79 

102.98 

104.17 

106.55 

108.93 

3.30 

99.29 

100.48 

101.67 

102.86 

104.05 

106.43 

108.81 

3.35 

99.17 

100.36 

101.55 

102.74 

103.93 

106.31 

108.69 

3% 

99.11 

100.30 

101.49 

102.68 

103.86 

106.24 

108.62 

3.40 

99.05 

100.24 

101.43 

102.62 

103.80 

106.18 

108.56 

3.45 

98.93 

100.12 

101.31 

102.50 

103.68 

106.06 

108.44 

3^ 

98.81 

100.00 

101.19 

102.37 

103.56 

105.93 

108.31 

3.55 

98.70 

99.88 

101.07 

102.25 

103.44 

105.81 

108.19 

3.60 

98.58 

99.76 

100.95 

102.13 

103.32 

105.69 

108.06 

3% 
3.65 

98.52 

98.46 

99-70 
99.65 

100.89 
100.83 

102.07 
102.01 

103.26 
103.20 

105.63 
105.57 

108.00 
107.94 

3.70 

98.34 

99-53 

100.71 

101.89 

103.08 

105.44 

107.81 

3K 

98.23 

99.41 

100.59 

101.77 

102.96 

105.32 

107.69 

3.8O 

98.11 

99.29 

100.47 

101.65 

102.84 

105.20 

107.56 

3% 

97.93 

99.11 

100.30 

101.48 

102.66 

105.02 

107.38 

3.9O 

97.88 

99.06 

100.24 

101.42 

102.60 

104.96 

107.32 

4.    » 

97.64 

98.82 

100.00 

101.18 

102.36 

104.71 

107.07 

4.10 

97.41 

98.59 

99.76 

100.94 

IO2.I2 

104.47 

io6.8s 

4^ 

97.35 

98.53 

99.71 

100.88 

102.06 

104.41 

106.76 

4.20 

97.18 

98.36 

99-53 

100.70 

101.88 

104.23 

106.58 

4^ 

97.06 

98.24 

99.41 

100.59 

101.76 

104.11 

106.46 

4.3O 

96.95 

98.12 

99.30 

100.47 

101.64 

103.99 

106.34 

4% 

96.78 

97.95 

99.12 

100.29 

101.46 

103.81 

106.15 

4.40 

96.72 

97.89 

99.06 

100.23 

101.41 

103.75 

106.09 

4M 

96.49 

97.66 

98.83 

100.00 

101.17 

103.51 

105.85 

4.60 

96.26 

97-43 

98.60 

99-77 

100.93 

103.27 

105.61 

4% 

96.20 

97.37 

98.54 

99.71 

100.88 

103.21 

105.55 

4.70 

96.03 

97.20 

98.37 

99-53 

100.70 

103.03 

105.37 

4K 

95.92 

97.09 

98.25 

99.42 

100.58 

102.91 

105.25 

4.80 

95.81 

96.97 

98.14 

99.30 

100.47 

102.80 

105.13 

4% 

95.64 

96.80 

97.96 

99.13 

100.29 

102.62 

104.95 

4.90 

95.58 

96.74 

97.91 

99.07 

100.23 

102.56 

104.89 

5. 

95.35 

96.52 

97.68 

98.84 

100.00 

102.32 

104.65 

5.1O 

95.13 

96.29 

97-45 

98.61 

99-77 

102.09 

104.41 

&M 

95.07 

96.23 

97.39 

98.55 

99.71 

102.03 

104.35 

5.20 

94.90 

96.06 

97.22 

98.38 

99-54 

101.85 

104.17 

5K 

94.79 

95.95 

97.11 

98.26 

99.42 

101.74 

104.05 

5.30 

94.68 

95.84 

96.99 

98.15 

99.31 

101.62 

103.93 

5K 

94.51 

95.67 

96.82 

97.98 

99.13 

101.44 

103.75 

5.40 

94.46 

95.61 

96.77 

97.92 

99.08 

101.39 

103.70 

5^ 

94.23 

95.39 

96.54 

97.69 

98.85 

101.15 

103.46 

«« 

93'96 

95." 

96.26 

97.41 

98.56 

100.86 

103.17 

5% 

93.68 

94.83 

95.98 

97.13 

98.28 

100.57 

102.87 

i5% 

93.40 

94-55 

95.70 

96.85 

97-99 

100.29 

102.58 

6. 

93.13 

94.28 

95.42 

96.57 

97.71 

100.00 

102.29 

3   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


M,T 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.29 

101.71 

103.14 

104.57 

105.99 

108.85 

111.70 

3. 

100.00 

101.42 

102.85 

104.27 

105.70 

108.55 

111.39 

3.10 

99.72 

101.14 

102.56 

103.98 

105.40 

108.25 

111.09 

3/ja 

99.64 

101.07 

102.49 

103.91 

105.33 

108.17 

111.01 

3.  2O 

99-43 

100.85 

102.27 

103.69 

105.11 

107.95 

110.79 

o/^ 

99.29 

100.71 

102.13 

103.55 

104.96 

107.80 

110.64 

3.3O 

99-15 

100.57 

101.98 

103.40 

104.82 

107.65 

110.49 

3.35 

99.01 

100.43 

101.84 

103.26 

104.68 

107.51 

110.34 

3.4o 

98.94 

98.87 

100.35 
100.28 

101.77 
101.70 

103.18 
103.11 

104.60 
104.53 

107.43 
107.36 

110.26 
110.19 

3.45 

98.73 

100.14 

101.56 

102.97 

104.39 

107.21 

110.04 

3% 

98.59 

100.00 

101.41 

102.82 

104.24 

107.06 

109.89 

3.55 

98.45 

99.86 

101.27 

102.68 

104.10 

106.92 

109.74 

3.6O 

98.31 

99.72 

101.13 

102.54 

103.95 

106.77 

109.59 

3.65 

98.24 

98.17 

99.65 

99.58 

101.06 
100.99 

102.47 
102.40 

103.88 
103.81 

106.69 
106.62 

109.51 
109.44 

3.7O 

98.03 

99.44 

100.84 

102.25 

103.66 

106.47 

109.29 

3M 

97.89 

99.30 

100.70 

102.11 

103.52 

106.33 

109.14 

3.8O 

97-75 

99-16 

100.56 

101.97 

103.37 

106.18 

108.99 

3% 

97.54 

98.95 

100.35 

101.75 

103.16 

105.96 

108.77 

3.9O 

97.48 

98.88 

100.28 

101.68 

103.09 

105.89 

108.70 

4. 

97.20 

98.60 

100.00 

101.40 

102.80 

105.60 

108.40 

4.10 

96.92 

98.32 

99.72 

101.12 

102.52 

105.31 

108.11 

So 

96.86 
96.65 

98.25 
98.05 

99.65 
99.44 

101.05 
100.84 

102.45 
102.23 

105.24 
105.02 

108.04 
107.82 

434 

96.51 

97.91 

99.30 

100.70 

102.09 

104.88 

107.67 

4.30 

96.38 

97-77 

99.16 

100.56 

101.95 

104.74 

107.52 

4.4o 

96.17 
96.11 

97.56 
97.50 

98.96 
98.89 

100.35 
100.28 

101.74 
101.67 

104.52 
104.45 

107.31 
107.23 

4^ 

95.83 

97.22 

98.61 

100.00 

101.39 

104.17 

106.94 

4.60 

95-56 

96.95 

98.34 

99.72 

IOI.II 

103.88 

106.65 

4% 

95.50 

96.88 

98.27 

99.65 

101.04 

103.81 

106.58 

4:70 

95.29 

96.68 

98.06 

99-45 

100.83 

103.60 

106.37 

<4^' 

95.16 

96.54 

97.93 

99.31 

100.69 

103.46 

106.22 

4.8O 

95.03 

96.41 

97-79 

99.17 

100.55 

103.32 

106.08 

4% 

94.83 

96.21 

97.59 

98.97 

100.34 

103.10 

105.86 

4190 

94.76 

96.14 

97.52 

98.90 

100.28 

103.05 

105.79 

5. 

94.49 

95.87 

97.25 

98.62 

100.00 

102.75 

105.51 

5.10 

94.23 

95-6o 

96.98 

98.35 

99-73 

102.47 

105.22 

5)6 

94.16 

95.53 

96.91 

98.28 

99.66 

102.40 

105.15 

5.2O 

93.96 

95-33 

96.71 

98.08 

99-45 

102.20 

104.94 

5/4 

93.83 

95.20 

96.57 

97.94 

99.31 

102.06 

104.80 

5.3O 

93.70 

95-07 

96.44 

97.81 

99.18 

101.92 

104.66 

5% 

93.50 

94.87 

96.24 

97.61 

98.97 

101.71 

104.45 

slo 

93-43 

94.80 

96.17 

97-54 

98.91 

101.64 

104.38 

5/£ 

93.17 

94.54 

95.90 

97.27 

98.63 

101.37 

104.10 

5% 

92.85 

94.21 

95-57 

96.93 

98.30 

IOI.O2 

103.75 

SM 

92.52 

93.88 

95.24 

96.60 

97.96 

100.68 

103.40 

5% 

92.20 

93-55 

94.91 

96.27 

97-63 

100.34 

103.05 

6. 

91.87 

93.23 

94.58 

95.94 

97.29 

100.00 

102.71 

32    YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PER  CENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.33 

101.98 

103.64 

105.29 

106.94 

110.25 

"3-55 

3. 

100.00 

101.65 

103.30 

104.95 

106.60 

109.90 

113.20 

3.1O 

99.67 

101.32 

102.96 

104.61 

106.26 

109.55 

112.84 

3U 

99.59 

101.23 

102.88 

104.53 

106.17 

109.46 

112.75 

3.4o 

99-34 

100.99 

102.63 

104.27 

105.92 

109.20 

112.49 

3M 

99.18 

100.82 

102.46 

104.10 

105.75 

109.03 

112.31 

3.3O 

99.02 

100.66 

102.30 

103.94 

105.58 

108.86 

112.14 

3.35 

98.86 

100.50 

102.13 

103.77 

105.41 

108.69 

111.97 

3K 

98.77 

100.41 

102.05 

103.68 

105.32 

108.60 

111.87 

3.4O 

98.69 

100.33 

101.96 

103.60 

105.24 

108.51 

111.79 

3.45 

98.53 

100.17 

101.80 

103.44 

105.07 

108.34 

111.62 

3^ 

98.37 

100.00 

101.63 

103.27 

104.90 

108.17 

111.44 

3.55 

98.21 

99.84 

101.47 

103.10 

104.74 

108.00 

111.27 

3.6O 

98.04 

99.67 

101.30 

102.93 

104.57 

107.83 

111.09 

3% 

97.96 

99-59 

IOI.22 

102.85 

104.48 

107.74 

III.  00 

3.65 

97.88 

99.51 

101.14 

102.77 

104.40 

107.66 

110.92 

3.70 

97.72 

99-35 

100.98 

102.60 

104.23 

107.49 

110.74 

3M 

97.56 

99.19 

100.81 

102.44 

104.06 

107.32 

110.57 

3.8O 

97.40 

99-03 

100.65 

102.27 

103.90 

107.15 

110.40 

3% 

97.16 

98.78 

100.41 

102.03 

103.65 

106.89 

110.14 

3190 

97.08 

98.70 

100.32 

101.95 

103.57 

106.81 

110.05 

4. 

96.76 

98.38 

100.00 

101.62 

103.24 

106.47 

109.71 

4.1O 

96.45 

98.06 

99.68 

101.29 

102.91 

106.14 

109.37 

4# 

96.37 

97.98 

99.60 

101.21 

102.82 

106.05 

109.28 

4;20 

96.13 

97-74 

99.36 

100.97 

102.58 

105.80 

109.03 

4K 

95.97 

97.58 

99.19 

100.81 

102.42 

105.64 

108.86 

4l30 

95.82 

97-43 

99-03 

100.64 

102.25 

105.47 

108.69 

4% 

95.58 

97.19 

98.80 

100.40 

102.01 

105.22 

108.43 

MO 

95.50 

97.11 

98.72 

100.32 

101.93 

105.14 

108.35 

4^ 

95.19 

96.79 

98.40 

100.00 

101.60 

104.81 

108.01 

4.60 

94.88 

96.48 

98.08 

99.68 

101.28 

104.48 

107.68 

4^ 

94.80 

96.40 

98.00 

99.60 

101.20 

104.40 

107.59 

4.70 

94-57 

96.17 

97.76 

99.36 

100.96 

104.15 

107.34 

4% 

94.42 

96.01 

97.61 

99.20 

100.80 

103.99 

107.18 

4:60 

94.26 

95-86 

97-45 

99.04 

100.64 

103.82 

107.01 

4% 

94.03 

95.62 

97.22 

98.81 

100.40 

103.58 

106.76 

4.90 

93.96 

95-55 

97.14 

98.73 

100.32 

103.50 

106.68 

5. 

93.65 

95.24 

96.83 

98.41 

100.00 

103.17 

106.35 

5.1O 

93-35 

94-93 

96.51 

98.10 

99.68 

102.85 

106.02 

5£ 

93.27 

94.85 

96.44 

98.02 

99.60 

102.77 

105.94 

5.20 

93-04 

94.62 

96.20 

97-79 

99-37 

102.53 

105.69 

5K 

92.89 

94.47 

96.05 

97.63 

99.21 

102.37 

105.53 

5:30 

92.74 

94-32 

95-90 

97-47 

99-05 

102.21 

105.37 

5^ 

92.51 

94.09 

95.67 

97.24 

98.82 

101.97 

105.12 

5.40 

&% 

92.44 
92.14 

94.01 
93.71 

95-59 
95.28 

97.16 

96.86 

98.74 
98.43 

101.89 
101.57 

105.04 
104.72 

*% 

91.76 

93-33 

94.90 

96.47 

98.04 

101.18 

104.31 

&4 

91.39 

92.96 

94.52 

v  96.09 

97.65 

100.78 

103.91 

5% 

91.02 

92-58 

94-15 

^95-71 

97-27 

100.39 

103.51 

6. 

90.65 

92.21 

93.77 

95.33 

96.88 

100.00 

103.12 

4  YEARS. 

Interest  Payable  Semb-Annually. 


PER  CENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.38 

102.25 

104.13 

106.00 

107.88 

111.63 

115-38 

3. 

100.00 

101.87 

103.74 

105.61 

107.49 

111.23 

114.97 

3.1O 

99-63 

101.49 

103.36 

105.23 

107.10 

110.83 

H4-57 

3^ 

99.53 

101.40 

103.27 

105.13 

107.00 

110.73 

114.46 

3.20 

99-25 

101.12 

102.98 

104.84 

106.71; 

110.43 

114.16 

3M 

99.07 

100.93 

102.79 

104.65 

106.51 

110.24 

113.96 

3.30 

98.88 

100.74 

102.60 

104.46 

106.32 

110.04 

113-76 

3.35 

98.70 

100.56 

102.42 

104.27 

106.13 

109.85 

113.56 

3^ 
3.4O 

98.61 
98.52 

100.46 
100.37 

102.32 
102.23 

104.18 
104.08 

106.03 
105.94 

109.75 
109.65 

113.46 
113.36 

3.45 

98.34 

100.19 

102.04 

103.89 

105-75 

109.46 

113.16 

98.15 

100.00 

101.85 

103.70 

105.55 

109.26 

112.96 

3.55 

97-97 

99.82 

101.67 

103.52 

105.36 

109.07 

112.76 

3.60 

97.78 

99.63 

101.48 

103.33 

105.17 

108.87 

112.56 

3% 

97.69 

99-54 

101.38 

103.23 

105.08 

108.77 

112.46 

3.65 

97.60 

99.45 

101.30 

103.14 

104.98 

108.68 

112.37 

3.70 

97.42 

99.26 

IOI.II 

102.95 

104.79 

108.48 

112.17 

3/i 

97.24 

99.08 

100.92 

102.76 

104.60 

108.29 

111.97 

3.80 

97.06 

98.90 

100.74 

102.58 

104.41 

108.09 

111.77 

3% 

96.79 

98.62 

100.46 

102.30 

104.13 

107.80 

111.48 

3.90 

96.70 

98.53 

100.37 

102.20 

104.04 

107.71 

111.38 

4. 

96.34 

98.17 

100.00 

101.83 

103.66 

107.33 

110.99 

4.1O 

95.98 

97.81 

99-63 

101.46 

103.29 

106.94 

no.6o 

4^ 

95.89 

97.72 

99.54 

101.37 

103.20 

106.85 

110.50 

4^20 

95.62 

97-45 

99.27 

101.09 

102.92 

106.56 

no.  21 

95.45 

97.27 

99.09 

100.91 

102.73 

106.38 

110.02 

4^30 

95-27 

97.09 

98.91 

100.73 

102.55 

106.19 

109.83 

95.00 

96.82 

98.64 

100.45 

102.27 

105.90 

109.54 

4.4o 

94-92 

96.73 

98.55 

100.36 

102.18 

105.81 

10944 

94.56 

96.38 

98.19 

100.00 

101.81 

105.44 

109.06 

4.60 

94.21 

96.02 

97.83 

99-64 

101.45 

105.06 

108.68 

4% 

94.13 

95.93 

97.74 

99.55 

101.36 

104.97 

108.58 

4.70 

93-87 

95-67 

97-47 

99.28 

101.08 

104.69 

108.30 

4% 

93.69 

95.49 

97.30 

99.10 

100.90 

104.51 

108.11 

4.80 

93-52 

95-32 

97.12 

98.92 

100.72 

104.32 

107.92 

4% 

V)3.26 

95.06 

96.85 

98.65 

100.45 

104.04 

107.64 

4.90 

93-17 

94-97 

96.77 

98.56 

100.36 

103.95 

107.54 

5. 

92.83 

94.62 

96.41 

98.21 

100.00 

103.59 

107.17 

5.10 

92.49 

94.28 

96.06 

97-85 

99-64 

103.22 

106.80 

5/ij 

92.40 

94.19 

95.98 

97.77 

99.55 

103.13 

106.70 

5.20 

92.15 

93-93 

95-72 

97-50 

99.29 

102.86 

106.43 

^}/A. 

91.98 

93.76 

95.54 

97.33 

99.11 

102.67 

106.24 

5.30 

91.81 

93-59 

95-37 

97-15 

98.93 

102.49 

106.06 

5% 

91.55 

93.33 

95.11 

96.89 

98.67 

102.22 

105.78 

5.10 

91.47 

93-25 

95-02 

96.80 

98.58 

102.13 

105.69 

91.13 

92.91 

94.68 

96.45 

98.23 

101.77 

105.32 

5|| 

90.71 

92.48 

94-25 

96.02 

97-79 

101.33 

104.86 

90.30 

92.06 

93.83 

95.59 

97.35 

100.  8b 

104.41 

57? 

89.88 

91.64 

93-40 

95.16 

96.92 

100.44 

103.96 

6. 

89.47 

91.23 

92.98 

94.74 

96.49 

100.00 

103.51 

4z  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.42 

102.51 

104.61 

106.70 

108.80 

112.99 

117.18 

3. 

100.00 

102.09 

104.18 

106.27 

108.36 

112.54 

116.72 

3.1O 

99.58 

101.67 

103.75 

105.84 

107.92 

112.09 

116.26 

3^ 

99.48 

101.56 

103.65 

105.73 

107.81 

111.98 

116.15 

3.^0 

99.17 

101.25 

103-33 

105.41 

107.49 

111.65 

115.81 

3M 

98.96 

101.04 

103.12 

105.19 

107.27 

111.43 

115.58 

3.3O 

98.75 

100.83 

102.91 

104.98 

107.06 

III.  21 

115-36 

3.35 

98.55 

100.62 

102.70 

104.77 

106.84 

110.99 

115.13 

3% 
3.40 

98.45 
98.34 

100.52 
100.41 

102.59 
102.48 

104.66 
104.55 

106.73 
106.62 

110.87 
110.76 

115.02 
114.90 

3.45 

98.14 

100.21 

102.28 

104.34 

106.41 

110.55 

114.68 

3^4 

97.93 

100.00 

102.07 

104.13 

106.20 

110.33 

114.46 

3.55 

97-73 

99.80 

101.86 

103.92 

105.99 

no.  ii 

114.24 

3.60 

97.53 

99.59 

101.65 

103.71 

105.77 

109.89 

114.01 

3% 

97-43 

99-49 

101.54 

103.60 

105.66 

109.78 

113.90 

3.65 

97.33 

99.39 

101.44 

103.50 

105.56 

109.67 

113.79 

3.7O 

97.12 

99.18 

101.23 

103.29 

105.34 

109.45 

113-56 

3% 

96.92 

98.97 

101.03 

103.08 

105.13 

109.24 

113.34 

3.80 

96.72 

95.77 

100.82 

102.87 

104.92 

109.02 

113.12 

3% 

96.42 

98.46 

100.51 

102.56 

104.61 

108.70 

112.79 

3.90 

96.32 

98-36 

100.41 

102.45 

104.50 

108.59 

112.68 

4. 

95.92 

97.96 

100.00 

102.04 

104.08 

108.16 

112.24 

4.10 

95-52 

97-56 

99.59 

101.63 

103.66 

107.74 

111.81 

4}£ 

95.42 

97.46 

99.49 

101.53 

103.56 

107.63 

111.70 

4.20 

95-13 

97.16 

99.19 

101.22 

103.25 

107.31 

111.37 

414" 

94.93 

96.96 

98.99 

101.01 

103.04 

107.10 

111.16 

4^30 

94-73 

96.76 

98.78 

100.81 

102.84 

106.89 

110.94 

4K 

94.44 

96.46 

98.48 

100.51 

102.53 

106.57 

110.62 

94-34 

96.36 

98.38 

100.40 

102.43 

106.47 

110.51 

4V*C 

93.95 

95.97 

97.98 

100.00 

102.02 

106.05 

110.08 

4.60 

93-56 

95-57 

97-59 

99.60 

101.61 

105.63 

109.66 

4% 

93.47 

95.48 

97.49 

99.50 

101.51 

105.53 

109.55 

PC 

93.18 

95.18 

97.19 

99.20 

101.20 

105.22 

109.23 

4% 

92.98 

94.99 

96.99 

99.00 

101.00 

105.01 

109.02 

4.8O 

92.79 

94-79 

96.80 

98.80 

100.80 

104.81 

108.81 

4r/a 

92.51 

94.50 

96.50 

98.50 

100.50 

104.50 

108.49 

4.90 

92.41 

94.41 

96.40 

98.40 

100.40 

104.39 

108.39 

5. 

92.03 

94.02 

96.01 

98.01 

100.00 

103.99 

107.97 

5.1O 

91.65 

93.64 

95-63 

97.61 

99.60 

103.58 

107-55 

5^ 

91.56 

93.54 

95.53 

97.52 

99.50 

103.48 

107.45 

5.20 

91.27 

93-26 

95-24 

97.22 

99.21 

103.17 

107.14 

5/4 

91.09 

93.07 

95.05 

97.03 

99.01 

102.97 

106.93 

5.30 

90.90 

92.88 

94.86 

96.83 

98.81 

102.77 

106.73 

5K 

90.62 

92.59 

94.57 

96.54 

98.52 

102.47 

106.42 

5.4O 

90.52 

92.^0 

94-47 

96.45 

98.42 

102.37 

106.32 

5* 

90.15 

92.12 

94.09 

96.06 

98.03 

101.97 

105.91 

5% 

89.69 

91.65 

93-62 

95-58 

97-55 

101.47 

105.40 

52£ 

89.23 

91.19 

93.15 

95.11 

97.06 

100.98 

104.89 

5J& 

88.77 

90.73 

92.68 

94.63 

96.58 

100.49 

104.39 

6. 

88.32 

90.27 

92.21 

94.16 

96.11 

100.00 

10S.89 

5   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PER  CENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.46 

102.77 

105.09 

107.40 

109.71 

"4-33 

118.96 

3. 

100.00 

102.31 

104.61 

106.92 

109.22 

113.83 

118.44 

3.1O 

&% 

99.54 

99.43 

101.84 
101.72 

104.14 
104.02 

106.44 
106.32 

108.74 
108.62 

"3-34 
113.21 

117.94 
117.81 

3.20 

99.08 

101.38 

103.67 

105.96 

108.26 

112.84 

H7.43 

3^ 

98.85 

101.15 

103.44 

105.73 

108.02 

112.60 

117.18 

3.30 

98.63 

100.91 

103.20 

105.49 

107.78 

"2.35 

116.93 

3.35 

98.40 

100.69 

102.97 

105.26 

107.54 

112.11 

116.68 

3K 
3.40 

98.29 

98.17 

100.57 
100.46 

102.85 
102.74 

105.14 
105.02 

107.42 
107.30 

111.98 

111.86 

116.55 
116.43 

3.45 

97-95 

100.23 

102.51 

104.79 

107.07 

111.62 

116.18 

3*4 

97.72 

100.00 

102.28 

104.55 

106.83 

111.38 

115.93 

3.55 

97.50 

99.78 

102.05 

104.32 

106.59 

111.14 

115.68 

3.6O 

97.28 

99.55 

101.82 

104.08 

106.35 

110.89 

115.43 

3.65 

97.17 
97.06 

99*43 
99.32 

101.70 
101.59 

103.97 
103.85 

106.24 
106.12 

110.77 
110.65 

"5.31 
115.19 

3.70 

96.83 

99.09 

101.36 

103.62 

105.88 

110.41 

114.94 

3% 

96.61 

98.87 

101.13 

103.39 

105.65 

110.17 

114.69 

3.8O 

96.39 

98.65 

100.90 

103.16 

105.42 

109.93 

H4.45 

3K 

96.06 

98.31 

100.56 

102.82 

105.07 

109.58 

114.08 

3.90 

95-95 

98.20 

100.45 

102.70 

104.95 

109.46 

113.96 

4. 

95.51 

97.75 

100.00 

102.25 

104.49 

108.98 

113.47 

4.1O 

95.07 

97-31 

99-55 

101.79 

104.03 

108.51 

112.99 

£&> 

94.96 
94.64 

97.20 
96.87 

99.44 
99.11 

101.68 
101.34 

103.92 
103.57 

108.39 
108.04 

112.87 
112.51 

4M 

94.42 

96.65 

98.88 

101.12 

103.35 

107.81 

112.27 

4.30 

94.21 

96.43 

98.66 

100.89 

103.12 

107.58 

112.03 

So 

93.88 
93.78 

96.11 
96.00 

98.33 
98.22 

100.56 
100.44 

102.78 
102.67 

107.23 
107.11 

111.67 
111.56 

4K 

93.35 

95.57 

97.78 

100.00 

102.22 

106.65 

111.08 

4.6O 

92.93 

95-14 

97-35 

99.56 

101.77 

106.19 

110.61 

4% 

92.82 

95.03 

97.24 

99.45 

101.66 

106.08 

110.49 

4.70 

92.50 

94.71 

96.91 

99.12 

101.32 

105.73 

110.14 

4% 

92.29 

94.49 

96.70 

98.90 

101.10 

105.51 

109.9 

4.&0 

92.08 

94-28 

96.48 

98.68 

100.88 

105.28 

109.6 

4% 

91.77 

93.96 

96.16 

98.35 

100.55 

104.94 

109.33 

4.90 

91.66 

93-86 

96.05 

98.25 

100.44 

104.83 

109.2 

5. 

91.25 

93.44 

95.62 

97.81 

100.00 

104.38 

108.75 

5.10 

90.83 

93-02 

95.20 

97.38 

99-56 

103-93 

108.29 

&H 

90.73 

92.91 

95.09 

97.27 

99.45 

103.82 

108.18 

5:20 

90.42 

92.60 

94.78 

96.95 

99.13 

103.48 

107.84 

5M 

90.22 

92.39 

94.57 

96.74 

98.91 

103.26 

107.6 

5.30 

90.01 

92.18 

94-35 

96.53 

98.70 

103.04 

107.38 

5% 

89.71 

91.87 

94.04 

96.21 

98.37 

102.71 

107.04 

520 

89.61 

91.77 

93*94 

96.10 

98.27 

102.60 

106.93 

5}£ 

89.20 

91.36 

93.52 

95.68 

97.84 

102.16 

106.48 

5% 

88.70 

90.85 

93-00 

95.16 

97.3i 

101.61 

105.92 

5% 

88.20 

90.34 

92.49 

94.63 

96.78 

101.07 

105.37 

5« 

87.70 

89.84 

91.98 

94.12 

96.26 

100.53 

104.81 

6. 

87.20 

89.34  1   91.47 

93.60 

95.73 

100.00 

104.27 

5>2    YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PER  CENT 
RERAN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.51 

103.03 

105.56 

108.08 

110.61 

115.66 

120.71 

3. 

100.00 

102.52 

105.04 

107.55 

110.07 

115.11 

120.14 

3.1O 

99-50 

I02.OI 

104.52 

107.03 

109.54 

114-56 

119-58 

3y* 

99.37 

101.88 

104.39 

106.90 

109.41 

114.43 

119.44 

3.2O 

99.00 

101.50 

104.01 

106.51 

109.01 

114.02 

119.03 

98.75 

101.25 

103.75 

106.25 

108,75 

113.75 

118.75 

3^30 

98.50 

101.00 

103.49 

105.99 

108.49 

113-48 

118.47 

3.35 

98.26 

100.75 

103.24 

105.73 

108.23 

113.21 

118.20 

3% 

98.13 

100.62 

103.11 

105.60 

108.10 

113.08 

118.06 

3.10 

98.01 

100.50 

102.99 

105.48 

107.96 

112.94 

117.92 

3.45 

97-77 

100.25 

102.74 

105.22 

107.71 

112.68 

117.65 

3V* 

97.52 

100.00 

102.48 

104.96 

107.45 

112.41 

117.37 

3.55 

97,28 

99.76 

102.23 

104.71 

107.19 

112.15 

117.10 

3.00 

97.03 

99.51 

101.98 

104.45 

106.93 

111.88 

116.83 

3% 
3.65 

96.91 
96.79 

99.38 
99.26 

101.85 
101.73 

104.33 
104.20 

106.80 
106.68 

"1-75 
111.62 

116.69 
116.56 

3.70 

96.55 

99.01 

101.48 

103.95 

106.42 

"1.35 

116.29 

3% 

96.30 

98.77 

101.23 

103.70 

106.16 

111.09 

116.02 

3.80 

96.06 

98.52 

100.98 

103.44 

105.91 

110.83 

"5-75 

3% 

95.70 

98.16 

100.61 

103.07 

105.52 

110.44 

115.35 

3.90 

95.58 

98.04 

100.49 

102.94 

105.40 

110.31 

115.21 

4. 

95.11 

97.55 

100.00 

102.45 

104.89 

109.79 

114.68 

4.1O 

94-63 

97.07 

99.51 

101.95 

104.39 

109.27 

114.15 

41^ 

94.51 

96.95 

99.39 

101.83 

104.27 

109.14 

114.02 

4.2O 

94.16 

96.59 

99-03 

101.46 

103.89 

108.76 

113.62 

93.93 

96.36 

98.79 

101.21 

103.64 

108.50 

113.36 

4.3O 

93.69 

96.12 

98.54 

100.97 

103.40 

108.25 

113.10 

4% 

93.34 

95.76 

98.18 

100.61 

103.03 

107.87 

112.71 

410 

93.23 

92.76 

95.65 
95.18 

98.06 
97.59 

100.48 
100.00 

102.90 
102.41 

107.74 
107.24 

112.58 
112.06 

4.60 

92.30 

94.71 

97.11 

99.52 

101.92 

106.74 

in.55 

4% 

92.19 

94.59 

97.00 

99.40 

101.80 

106.61 

111.42 

4.70 

91-84 

94-24 

96.64 

99.04 

101.44 

106.24 

111.03 

4% 

91.62 

94.01 

96.41 

98.80 

101.20 

105.99 

110.78 

4.80 

9Io39 

93.78 

96.17 

98.56 

100.96 

105.74 

110.52 

4% 

91.05 

93.44 

95.82 

98.21 

100.60 

105.37 

110.14 

4.90 

90.94 

93.32 

95.71 

98.09 

100  48 

105.25 

110.02 

5. 

90.49 

92.86 

95.24 

97.62 

100.00 

104.76 

109.51 

5.1O 

90.04 

92.41 

94.78 

97.15 

99-53 

104.27 

109.01 

5^ 

89.93 

92.30 

94.67 

97.04 

99.41 

104.15 

108.89 

5.20 

89-59 

91.96 

94.32 

96.69 

99-05 

103.78 

108.51 

5^£ 

89.37 

91.73 

94.10 

96.46 

98.82 

103.54 

108.27 

5.30 

89.15 

93.87 

96.23 

98.58 

103.30 

108.02 

5^^ 

88.82 

9L17 

93.53 

95.88 

98.23 

102.94 

107.65 

5.40 

88.71 

91.06 

93-41 

95-77 

98.12 

102.82 

107.53 

88.27 

90.62 

92.96 

95.31 

97.65 

102.35 

107.04 

87.73 

90.07 

92.40 

94-74 

97.08 

101.75 

106.43 

I>M 

87.19 

89.52 

91.85 

94.18 

96.51 

101.16 

105.82 

5/2 

86.65 

88.97 

91.30 

93.62 

95*94 

100.58 

105.22 

6. 

86ol2 

88.43 

90.75 

93.06 

95.37 

100.00 

10463 

6   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

Q<£ 
0/0 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.55 

103.28 

106.02 

108.75 

111.49 

116.96 

122.43 

3. 

100.00 

102.73 

105.45 

108.18 

110.91 

116.36 

121.82 

3.1O 

99.46 

102.17 

104.89 

107.61 

110.33 

"5-77 

121.  2O 

3^ 

99.32 

102.04 

104.75 

107.47 

110.19 

115.62 

121.05 

3.20 

98.92 

101.63 

104.34 

107.05 

109.76 

115.18 

120.60 

3K 

98.65 

101.35 

104.06 

106.76 

109.47 

114.88 

120.29 

3.30 

98.38 

101.08 

103.78 

106.48 

109.19 

II4-59 

119.99 

3.35 

98.12 

100.81 

103.51 

106.21 

108.91 

114.30 

119.69 

3K 

97.98 

100.67 

103-37 

106.06 

108.76 

114.15 

119-54 

3.40 

97.85 

100.54 

103.23 

105.93 

108.62 

114.00 

119.39 

3.45 

97-59 

100.27 

102.96 

105.65 

108.34 

113.71 

119.09 

3y2 

97.32 

100.00 

102.68 

105.37 

108.05 

113.42 

118.79 

3.55 

97.06 

99-73 

102.41 

105.10 

107.77 

113.14 

118.50 

3.60 

96.79 

99.46 

102.14 

104.82 

107.49 

112.85 

118.20 

3% 

96.66 

99-33 

102.01 

104.68 

107.36 

112.70 

118.05 

3.65 

96.53 

99.20 

101.87 

104.55 

107.22 

112.56 

117.91 

3.70 

96.26 

98.93 

101.60 

104.27 

106.94 

112.27 

117.61 

3% 

96.00 

98.67 

101.33 

104.00 

106.66 

111.99 

117.32 

3.80 

95-74 

98.40 

101.06 

103.72 

106.38 

111.70 

117.02 

3% 

95.36 

98.01 

100.66 

103.32 

105.97 

111.28 

116.59 

3.9O 

95.23 

97.88 

100.53 

103.18 

105.83 

111.14 

116.44 

4. 

94.71 

97.36 

100.00 

102.64 

105.29 

110.58 

115.86 

4.1O 

94.20 

96.84 

99-47 

IO2.II 

104.74 

ZI0.02 

115-29 

±X 

94.07 

96.71 

99.34 

101.98 

104.61 

109.88 

115.14 

4.20 

93-69 

96.32 

98.95 

101.58 

104.20 

109.46 

114.71 

4M 

93.44 

96.06 

98.69 

101.31 

103.94 

109.18 

114.43 

4.3O 

93-19 

95.81 

98.43 

101.05 

103.67 

108.91 

114.15 

4% 

92.81 

95.43 

98.04 

100.65 

103.27 

108.49 

113.72 

4.4O 

92.69 

95-30 

97.91 

100.52 

103.13 

108.36 

113.58 

4>£ 

92.19 

94.79 

97.40 

100.00 

102.60 

107.81 

113.02 

4.60 

91.69 

94.29 

96.89 

99.48 

102.08 

107.27 

112.46 

4% 

91.57 

94.16 

96.76 

99.35 

101.95 

107.13 

112.32 

4.70 

91.20 

93-79 

96.38 

98.96 

101.55 

106.73 

111.90 

4% 

90.96 

93.54 

96.12 

98.71 

101.29 

106.46 

111.63 

4.8O 

90.71 

93-29 

95.87 

98.45 

101.03 

106.19 

111-35 

4% 

90.35 

92.92 

95.50 

98.07 

100.64 

105.79 

110.94 

4.90 

90.23 

92.80 

95-37 

97-94 

100.51 

105.66 

110.80 

5. 

89.74 

92.31 

94.87 

97.44 

100.00 

105.13 

110.26 

5.1O 

89.26 

91.82 

94-38 

96.93 

99-49 

104.60 

109.72 

5^ 

89.14 

91.70 

94.25 

96.81 

99.36 

104.47 

109.58 

5.20 

88.78 

91-33 

93-88 

96.43 

98.98 

104.08 

109.18 

5M 

88.55 

91.09 

93.64 

96.18 

98.73 

103.82 

108.91 

5.30 

88.31 

90.85 

93-39 

95-93 

98.48 

103.56 

108.64 

5% 

87.96 

90.49 

93.03 

95.56 

98.10 

103.17 

108.24 

5^0 

87.84 

90-37 

92.91 

95-44 

97-97 

103.04 

io8.ii 

5^ 

87c37 

89.90 

92.42 

94.95 

97.47 

102.53 

107.58 

5« 

86.79 

89-30 

91.82 

94-34 

96.85 

101.89 

106.92 

5% 

86.21 

88.72 

91.22 

93.73 

96.24 

101.25 

106.27 

5^ 

85.64 

88.14 

90.63 

93-13 

95.63 

100.62 

105.62 

6. 

85.07 

87.56 

90.05 

92.53 

95.02 

100.00 

104.98 

6z  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

q% 

3/0 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.59 

103.53 

106.47 

109.42 

112.36 

118.24 

124.13 

3. 

100.00 

102.93 

105.87 

108.80 

111.73 

117.60 

123.46 

3.1O 

99.42 

102.34 

105.26 

108.18 

in.  ii 

116.95 

122.80 

3y8 

99.27 

102.19 

105.11 

108.03 

110.95 

116.79 

122.64 

3.2O 

98.83 

101.75 

104.66 

107-57 

110.49 

116.31 

122.14 

3^ 

98.55 

101.45 

104.36 

107.27 

110.18 

116.00 

121.81 

3.30 

98.26 

101.16 

104.07 

106.97 

109.87 

115.68 

121.49 

3.35 

97.97 

100.87 

103.77 

106.67 

109.57 

115.37 

121.17 

3K 

97-83 

100.72 

103.62 

106.52 

109.41 

115-21 

121.  OO 

3.40 

97.68 

100.58 

103.47 

106.37 

109.26 

115.05 

120.84 

3.45 

97.40 

100.29 

103.18 

106.07 

108.96 

114.74 

120.52 

3*4 

97.12 

100.00 

102.88 

105.77 

108.65 

114.42 

120.19 

3.55 

96.84 

99.72 

102.59 

105.47 

108.35 

114.11 

119.87 

3.60 

96.55 

99.43 

102.30 

105.17 

108.05 

113.80 

119.55 

3% 

96.41 

99.28 

102.15 

105.03 

107.90 

113-64 

"9-39 

3.65 

96.27 

99.14 

102.01 

104.88 

107.75 

113.49 

119.23 

3.70 

95-99 

98.85 

101.72 

104.58 

107.45 

113-18 

118.91 

3% 

95.71 

98.57 

101.43 

104.29 

107.15 

112.87 

118.59 

3.8O 

95-43 

98.29 

101.14 

104.00 

106.85 

112.57 

118.28 

3% 

95.01 

97.86 

100.71 

103.56 

106.41 

112.11 

117.81 

3.90 

94.88 

97.72 

100.57 

103.42 

106.26 

111.96 

117.65 

4. 

94.33 

97.16 

100.00 

102.84 

105.67 

111.35 

117.02 

4.1O 

93-78 

96.61 

99-43 

102.26 

105.09 

110.75 

116.40 

4,« 

93.64 

96.47 

99.29 

102.12 

104.94 

110.60 

116.25 

4.20 

93-24 

96.05 

98.87 

101.69 

104.51 

110.15 

115.78 

4^ 

92.97 

95.78 

98.59 

101.41 

104.22 

109.85 

115.48 

4.30 

92.70 

95-51 

98.31 

101.12 

103-93 

109-55 

ii5-i7 

4% 

92.29 

95.10 

97.90 

100.70 

103.50 

109.11 

114.71 

4.4O 

92.16 

94.96 

97.76 

100.56 

103.36 

108.96 

114-56 

414 

91.63 

94.42 

97.21 

100.00 

102.79 

108.37 

113.95 

4.60 

91.10 

93-88 

96.66 

99.44 

102.23 

107.79 

H3-35 

4% 

90.97 

93.75 

96.53 

99.31 

102.08 

107.64 

113.20 

4.70 

90-57 

93-35 

96.12 

98.89 

101.66 

107.21 

112.75 

4% 

90.31 

93.08 

95.85 

98.62 

101.38 

106.92 

112.46 

4.80 

90.05 

92.81 

95.58 

98.34 

IOI.II 

106.63 

112.16 

4% 

89.66 

92.42 

95.18 

97.93 

100.69 

106.20 

111.72 

4.9O 

89-53 

92.29 

95-04 

97.80 

100.55 

106.06 

ni-57 

5. 

89.02 

91.76 

94.51 

97.25 

100.00 

105.49 

110.98 

5.10 

88.50 

91.24 

93-98 

96.72 

99-45 

104.93 

110.40 

&IA 

88.38 

91.11 

93.85 

96.58 

99.32 

104.79 

110.26 

5.2O 

88.00 

90.72 

93-45 

96.18 

gS.gx 

104.36 

109.82 

5^ 

87.74 

90.47 

93.19 

95.91 

98.64 

104.09 

109.53 

5.3O 

87.49 

90.21 

92-93 

95-65 

98.37 

103.81 

109.25 

5% 

87.11 

89.83 

92.54 

95.25 

97.97 

103.39 

108.82 

5^0 

86.99 

89.70 

92.41 

95.12 

97-83 

103.25 

108.67 

5>^ 

86.49 

89.19 

91.89 

94.60 

97.30 

102.70 

108.11 

5% 

85.87 

88.56 

91.25 

93-95 

96.64 

102.02 

107.40 

5% 

85.26 

87.94 

90.62 

93.30 

95.98 

101.34 

106.70 

6% 

84.65 

87.32 

89.99 

92.66 

95-33 

100.67 

106.01 

6. 

84.05 

86.71 

89.37 

92.02 

94.68 

100.00 

105.32 

7  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annuaily. 


PER  CENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.63 

103.78 

106.92 

110.07 

113.22 

119.51 

125.81 

3. 

100.00 

103.14 

106.27 

109.41 

112.54 

118.82 

125.09 

3.1O 

99.38 

102.50 

105.62 

108.75 

111.87 

118.12 

124-37 

31^ 

99.22 

102.34 

105.46 

108.59 

111.71 

117.95 

124.19 

3.2O 

98.75 

101.87 

104.98 

108.10 

III.  21 

117.44 

123.66 

3% 

98.45 

101.55 

104.66 

107.77 

110.88 

117.09 

123.31 

3.3O 

98.14 

101.24 

104.34 

107.45 

110.55 

116.75 

122.96 

3.35 

97.84 

100.93 

104.03 

107.13 

110.22 

116.42 

122.61 

ISo 

97-68 
97.53 

100.77 
100.62 

103.87 
103.71 

106.96 
106.80 

110.06 
109.89 

116.24 
116.08 

122.43 
122.2 

3.45 

97-23 

100.31 

103.40 

106.48 

109.57 

II5-74 

121.9 

3/4 

96.92 

100.00 

103.08 

106.16 

109.24 

115.40 

121.5 

3.55 

96.62 

99.70 

102.77 

105.85 

108.92 

115.07 

121.  2 

3.60 

96.32 

99.39 

102.46 

105.53 

108.59 

114.73 

120.87 

3.65 

96.17 

96.02 

99.23 
99.09 

102.30 
102.15 

105-37 
105.21 

108.43 

108.27 

"4-57 
114.40 

120.70 
120.53 

3.70 

95-72 

98.78 

101.84 

104.89 

107.95 

114.07 

120.  ig 

3% 

95.42 

98.47 

101.53 

104.58 

107.63 

113.74 

119.85 

3.80 

95-12 

98.17 

101.22 

104.27 

107.32 

113.41 

119-5 

3% 

94.68 

97.72 

100.76 

103.80 

106.84 

112.92 

119.00 

3.90 

94-53 

97-57 

100.61 

105.64 

106.68 

112.76 

118.83 

4. 

93.95 

96.97 

100.00 

103.03 

106.05 

112.11 

118.16 

4.1O 

93.36 

96.38 

99.40 

102.41 

105.43 

111.46 

117.49 

4M 

93.22 

96.23 

99.25 

102.26 

105.27 

111.30 

117.33 

4.20 

92.79 

95-79 

98.80 

101.80 

104.81 

110.82 

116.83 

4K 

92.50 

95.50 

98.50 

101.50 

104.50 

110.50 

116.50 

4.3O 

92.21 

95-21 

98.20 

101.20 

104.19 

110.18 

116.17 

4% 

91.79 

94.77 

97.76 

100.75 

103.73 

109.71 

115.68 

4.40 

91.64 

94-63 

97.61 

100.60 

103.58 

109.55 

115.52 

JXo 

91.08 
90.52 

94.05 
93-48 

97.03 
96.44 

100.00 

99.41 

102.97 
102.37 

108.92 
108.30 

114.87 

114.  2' 

4% 

90.38 

93.34 

96.30 

99.26 

102.22 

108.14 

114.06 

4:70 

89.96 

92.91 

95.87 

98.82 

101.77 

107.68 

H3.59 

43/ 

89.68 

92.63 

95.58 

98.53 

101.47 

107.37 

113.27 

4.80 

89.40 

92.35 

95-29 

98.23 

101.18 

107.06 

112.95 

4% 

88.99 

91.93 

94.86 

97.80 

100.73 

106.60 

112.48 

4^90 

88.85 

9L79 

94.72 

97.65 

100.59 

106.45 

112.32 

5. 

88.31 

91.23 

94.15 

97.08 

100.00 

105.85 

111.69 

5.1O 

87.77 

90.68 

93-59 

96.50 

99.42 

105.24 

111.07 

&H 

87.63 

90.54 

93.45 

96.36 

99.27 

105.09 

110.91 

5^0 

87.23 

90.13 

93-03 

95-94 

98.84 

104.64 

110.45 

o/^i 

86.96 

89.86 

92.76 

95.65 

98.55 

104.35 

110.14 

5.30 

86.69 

89.59 

92.48 

95-37 

98.26 

104.05 

109.83 

&% 

86.30 

89.18 

92.07 

94.95 

97.84 

103.61 

109.38 

5.40 

86.16 

89.05 

91-93 

94.81 

97.69 

103.46 

109.22 

5)^ 

85.64 

88.51 

91.38 

94.25 

97.13 

102.87 

108.62 

5^k 

84.98 

87.84 

90.70 

93.56 

96.42 

102.15 

107.87 

5K 

84.33 

87.18 

90.03 

92.88 

95.73 

101.42 

107.12 

5/2 

83.69 

86.53 

89.36 

92.20 

95-04 

100.71 

106.38 

6. 

83.06 

85.88 

88.70 

91.53 

94.35 

100.00 

105.65 

7  2  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.67 

104.02 

107.37 

110.72 

114.06 

120.76 

127.46 

3. 

100.00 

103.34 

106.67 

110.01 

113.34 

120.01 

126.69 

3.1O 

99.34 

102.66 

105.98 

109.30 

112.63 

119.27 

125.92 

3;^j 

99.17 

102.49 

105.81 

109.13 

112.45 

119.09 

125.73 

3.2O 

98.68 

101.99 

105.30 

108.61 

111.92 

118.54 

125.16 

*^/^t 

98.35 

101.05 

104.96 

108.26 

111.57 

118.17 

124.78 

3.30 

98.02 

101.32 

104.62 

107.92 

III.  21 

117.81 

124.41 

3.35 

97.70 

100.99 

104.28 

107.58 

110.86 

117.45 

124.04 

IMo 

97-53 
97.37 

100.82 
100.66 

104.11 
103.94 

107.40 
107.23 

110.69 
110.51 

117.27 
117.09 

123.84 
123.66 

3.45 

97.05 

100.33 

103.61 

106.89 

110.17 

116.73 

123.29 

O  i  / 

*>~7O 

96.73 

100.00 

103.27 

106.55 

109.82 

116.37 

122.91 

3.55 

96.41 

99.68 

102.94 

106.21 

109.48 

116.01 

122.54 

3.60 

96.09 

99.35 

102.61 

105.87 

109.13 

115.65 

122.17 

3.65 

95-93 
95.77 

99.19 
99.03 

102.44 
102.28 

105.70 
105.54 

108.96 
108.79 

115-47 
115.30 

121.99 
121.81 

3.7O 

95-45 

98.70 

101.95 

105.20 

108.45 

114.94 

121.44 

3% 

95.14 

98.38 

101.62 

104.86 

108.11 

114.59 

121.08 

3.8O 

94.82 

98.06 

101.29 

104-53 

107.77 

114.24 

120.71 

3% 

94,35 

97.58 

100.81 

104.03 

107.2(5 

113.72 

120.17 

3.9O 

94.20 

97.42 

100.64 

103.87 

107.09 

113.54 

119.99 

4. 

93.58 

96.79 

100.00 

103.21 

106.42 

112.85 

119.2? 

4.1O 

92.96 

96.16 

99.36 

102.56 

105.76 

112.16 

118.56 

4jx£ 

92.81 

96.00 

99.20 

102.40 

105.60 

111.99 

118.38 

4.2O 

92.35 

95-54 

98.72 

101.91 

105.10 

111.48 

117.86 

4K 

92.04 

95.23 

98.41 

101.59 

104.77 

111.14 

117.50, 

4.30 

91.74 

94-92 

98.09 

101.27 

104.45 

110.80 

117.15 

4j^ 

91.29 

94.46 

97.62 

100.79 

103.96 

110.30 

116.63 

4.40 

91.14 

94.30 

97-47 

100.63 

103.80 

110.13 

116.46 

4V^ 

90.54 

93.69 

96.85 

100.00 

103.15 

109.46 

115.77 

4.60 

89.95 

93.09 

96.23 

99.37 

102.51 

108.80 

115.08 

4:% 

89.80 

92.94 

96.08 

99.22 

102.35 

108.63 

114.91 

4.70 

89.36 

92.49 

95.62 

98.75 

101.88 

108.14 

114.40 

4% 

89.07 

92.19 

95.31 

98.44 

101.56 

107.81 

114.06 

4.80 

88.77 

91.89 

95.01 

98.13 

101.25 

107.48 

113.72 

4% 

88.34 

91.45 

94.56 

97.67 

100.78 

107.00 

113.22 

4;90 

88.19 

91.30 

94.41 

97-51 

100.62 

106.83 

113-05 

5. 

87.62 

90.71 

93.81 

96.90 

100.00 

106.19 

112.38 

5.1O 

87.05 

90.13 

93.22 

96.30 

99.38 

105.55 

111.72 

&% 

86.91 

89.99 

93.07 

96.15 

99.23 

105.39 

111.55 

5.20 

86.48 

89.55 

92.63 

95.70 

98.77 

104.92 

111.06 

5,^1 

86.20 

89.27 

92.33 

95.40 

98.47 

104.60 

110.73 

5.3O 

85.92 

88.98 

92.04 

95.10 

98.16 

104.29 

110.41 

5^ 

85.50 

88.55 

91.60 

94.66 

97.71 

103.82 

109.92 

5.4O 

85.36 

88.41 

91.46 

94-51 

97.56 

103.66 

109.76 

5^ 

84.80 

87.84 

90.88 

93.92 

96.96 

103.04 

109.12 

5^ 

84.12 

87.14 

90.17 

93-19 

96.22 

102.27 

108.32 

5% 

83.44 

86.45 

89.46 

92.47 

95.48 

101.51 

107.53 

5% 

82.76 

85.76 

88.76 

91.76 

94-75 

100.75 

106.75 

6. 

82.09 

85.08 

88.06 

91.05 

94.03 

100.00 

105.97 

8  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.71 

104.26 

107.80 

111.35 

114.90 

121.99 

129.09 

3. 

100.00 

103.53 

107.07 

110.60 

114.13 

121.20 

128.26 

3.1O 

99-30 

102.81 

106.33 

109.85 

H3.37 

120.41 

127.45 

3y8 

99.12 

102.64 

106.15 

109.67 

113.18 

120.21 

127.24 

3.2O 

98.60 

102.10 

105.61 

109.11 

112.62 

119.63 

126.63 

3K 

98.25 

101.75 

105.25 

108.74 

112.24 

119.24 

126.23 

3.30 

97-91 

101.40 

104.89 

108.38 

111.87 

118.85 

125.83 

3.35 

97.57 

101.05 

104.53 

108.02 

111.50 

118.47 

125.43 

3% 

97-39 

100.87 

104.35 

107.83 

111.31 

118.27 

125.23 

3.40 

97.22 

100.70 

104.17 

107.65 

111.12 

118.08 

125.03 

3.45 

96.88 

100.35 

103.82 

107.29 

110.76 

117.70 

124.64 

3V£ 

96.54 

100.00 

103.46 

106.93 

110.39 

117.31 

124.24 

3.55 

96.20 

99.66 

103.11 

106.57 

110.03 

116.93 

123.85 

3.60 

95.86 

99.31 

102.76 

106.21 

109.66 

116.55 

123.45 

3% 

95-69 

99.14 

102.58 

106.03 

109.47 

116.37 

123.26 

3.65 

95.53 

98.97 

102.41 

105.86 

109.30 

116.18 

123.06 

3.70 

95-19 

98.63 

102.06 

105.50 

108.93 

115.80 

122.67 

3% 

94.86 

98.29 

101.71 

105.14 

108.57 

115.43 

122.28 

3.SO 

94-53 

97-95 

101.37 

104.79 

108.21 

115.05 

121.90 

3% 

94.03 

97.44 

100.85 

104.26 

107.68 

114.50 

121.32 

3.90 

93-87 

97.27 

100.68 

104.09 

107.50 

114.31 

121.13 

4. 

93.21 

96.61 

100.00 

103.39 

106.79 

113.58 

120.37 

4.10 

92.56 

95-94 

99.32 

102.70 

106.09 

112.85 

119.61 

WQ 

92.40 

95.78 

99.16 

102.53 

105.91 

112.67 

119.42 

4.20 

91.92 

95-29 

98.65 

102.02 

105-39 

112.  12 

118.86 

4^ 

91.60 

94.96 

98.32 

101.68 

105.04 

111.76 

118.49 

4.30 

91.28 

94-63 

97-99 

101.34 

104.70 

111.41 

Ii8.ii 

4% 

90.80 

94.15 

97.49 

100.84 

104.18 

110.87 

117.56 

4^0 

90.64 

93-99 

97-33 

100.67 

104.01 

110.69 

"7.37 

4M 

90.02 

93.34 

96.67 

100.00 

103.33 

109.98 

116.64 

4.60 

89-39 

92.71 

96.02 

99-34 

102.65 

109.28 

115.91 

4% 

89.24 

92.55 

95.86 

99.17 

102.48 

109.11 

115.73 

4.70 

88.77 

92.07 

95.38 

98.68 

101.98 

108.59 

115-19 

4% 

88.46 

91.76 

95.06 

98.35 

101.65 

108.24 

114.83 

4180 

88.16 

9L45 

94-74 

98.03 

101.32 

107.89 

114.47 

4% 

87.70 

90.98 

94.26 

97.54 

100.82 

107.38 

113.94 

4.9O 

87.55 

90.83 

94.10 

97-38 

100.66 

107.21 

113-76 

5. 

86.95 

90.21 

93.47 

96.74 

100.00 

106.53 

113.05 

5.1O 

86.35 

89.60 

92.85 

96.10 

99-35 

105.85 

112.35 

iSo 

86.20 
85-75 

89.44 
88.99 

92.69 
92.23 

95.94 
95-47 

99.19 
98.70 

105.68 
105.18 

112.18 
in.  66 

5K 

85.45 

88.69 

91.92 

95.15 

98.38 

104.85 

111.31 

5.30 

85.16 

88.39 

91.61 

94.84 

98.06 

104.52 

110.97 

5% 

84.72 

87.94 

91.15 

94.37 

97.59 

104.02 

110.45 

5^0 

84.58 

87.79 

91.00 

94.22 

97-43 

103.86 

110.28 

5>£ 

83.99 

87.20 

90.40 

93.60 

96.80 

103.20 

109.60 

5% 

83.27 

86.46 

89.65 

92.83 

96.02 

102.39 

108.76 

5% 

82.56 

85.73 

88.90 

92.07 

95.24 

101.59 

107.93 

5Ji 

81.86 

85.01 

88.17 

91.32 

94.48 

100.79 

107.10 

6. 

81.16 

84.30 

87.44 

90.58 

93.72 

100.00 

10H.  28 

82   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.75 

104.49 

108.23 

111.98 

115.72 

123.21 

130.69 

3. 

100.00 

103.73 

107.45 

111.18 

114.91 

122.36 

129.82 

3.1O 

99.26 

102.97 

106.68 

110.39 

114.10 

121.52 

128.95 

99.07 

102.78 

106.49 

110.19 

113.90 

121.32 

128.73 

iMo 

98.52 

102.22 

105.91 

109.61 

113-30 

120.69 

128.08 

98.16 

101.84 

105.53 

109.22 

112.91 

120.28 

127.66 

3.3O 

97-79 

101.47 

105.15 

108.83 

112*51 

119.87 

127.23 

3.35 

97.43 

101.10 

104.78 

108.45 

112.12 

119.46 

126.81 

3X 
3.4O 

97.25 
97.07 

100.92 
100.73 

104.59 
104.40 

108.25 
108.06 

111.92 
111.73 

119.26 
119.05 

126.59 
126.38 

3.45 

96.71 

100.37 

104.03 

107.68 

111.34 

118.65 

125.96 

96.35 

100.00 

103.65 

107.30 

110.95 

118.24 

125.54 

3.55 

96.00 

99.64 

103.28 

106.92 

110.56 

117.84 

125.13 

3.60 

95.64 

99.27 

102.91 

106.54 

110.17 

117.44 

124.71 

35^ 

95.46 

99-09 

102.72 

106.35 

109.98 

117.24 

124.50 

3.65 

95.29 

98.91 

102.54 

106.17 

109.79 

117.04 

124.30 

3.70 

94-93 

98.55 

102.17 

105.79 

109.41 

116.64 

123.88 

3% 

94.58 

98.19 

101.81 

105.42 

109.03 

116.25 

123.47 

3.80 

94.24 

97.84 

101.44 

105.04 

108.65 

115.85 

123.06 

3% 

93.71 

97.31 

100.90 

104.49 

108.08 

115.26 

122.45 

3.90 

93-54 

97-13 

100.72 

104.31 

107.89 

115.07 

122.25 

4. 

92.85 

96.43 

100.00 

103.57 

107.15 

114.29 

121.44 

4.10 

92.17 

95-73 

99.29 

102.85 

106.40 

113-52 

120.64 

92.00 

95.56 

99.11 

102.67 

106.22 

113.33 

120.44 

4.20 

91.50 

95.04 

98.58 

102.13 

105.67 

112.76 

119.84 

4M 

91.16 

94.70 

98.23 

101.77 

105.30 

112.38 

119.45 

4.30 

90.83 

94-35 

97.88 

101.41 

104.94 

112.00 

119.05 

4% 

90.33 

93.84 

97.36 

100.88 

104.40 

111.43 

118.47 

4.40 

90.16 

93.67 

97.19 

100.70 

104.22 

111.24 

118.27 

4V 

89.50 

93.00 

96.50 

100.00 

103.50 

110.50 

117.50 

4.60 

88.85 

92.33 

95.82 

99.30 

102.79 

109.76 

116.73 

4% 

88.69 

92.17 

95.65 

99.13 

102.61 

109.57 

116.54 

4.70 

88.20 

91.67 

95.14 

98.61 

102.08 

109.02 

115-96 

4% 

87.88 

91.34 

94.80 

98.27 

101.73 

108.66 

115.59 

4.80 

87.56 

91.01 

94-47 

97-93 

101.38 

108.30 

115.21 

4% 

87.08 

90.52 

93.97 

97.42 

100.86 

107.75 

114.64 

4:90 

86.92 

90.36 

93-80 

97-25 

100.69 

107.57 

114.46 

5. 

86.29 

89.72 

93.14 

96.57 

100.00 

106.86 

113.71 

5.1O 

85.66 

89.08 

92.49 

95.90 

99.32 

106.15 

112.97 

&% 

85.51 

88.92 

92.33 

95.74 

99.15 

105.97 

112.79 

5.20 

85.04 

88.44 

91.84 

95.24 

98.64 

105.44 

112.24 

5M 

84.73 

88.12 

91.52 

94.91 

98.30 

105.09 

111.88 

5.30 

84.42 

87.81 

91.20 

94.58 

97*97 

104.74 

111.51 

5,% 

83.96 

87.34 

90.72 

94.09 

97.47 

104.22 

110.97 

5.40 

83.81 

87.18 

90.56 

93-93 

97.30 

104.05 

110.79 

&/4 

83.21 

86.56 

89.92 

93.28 

96.64 

103.36 

110.08 

5% 

82.46 

85.80 

89.14 

92.48 

95.82 

102.51 

109.19 

5^ 

81.71 

85.04 

88.36 

91.69 

95.01 

101.66 

108.31 

5% 

80.98 

84.29 

87.59 

90.90 

94.21 

100.83 

107.44 

6. 

80.25 

83.54 

86.83 

90.13 

93.42 

100.00 

106.58 

9   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.79 

104.72 

108.66 

112.59 

116.53 

124.40 

132.27 

3. 

100.00 

103.92 

107.84 

111.75 

115.67 

123.51 

131.35 

3.1O 

99.22 

103.12 

107.02 

110.92 

114.82 

122.62 

130.42 

3/^ 

99.03 

102.92 

106.82 

110.71 

114.61 

122.40 

130.20 

3.2O 

98.45 

102.33 

106.21 

no.  10 

113.98 

121.75 

129.51 

3M 

98.06 

101.94 

105.81 

109.69 

113.56 

121.31 

129.06 

3.30 

97.68 

101.55 

105.41 

109.28 

113.14 

120.88 

128.61 

3.35 

97.30 

101.16 

105.02 

108.88 

112.73 

120.45 

128.16 

3% 
3.40 

97.11 

96.92 

100.96 
100.77 

104.82 
104.62 

108.67 
108.47 

112.52 
112.32 

120.23 
120.01 

127.93 
127.71 

3.45 

96.55 

100.39 

104.23 

108.07 

111.91 

H9-59 

127.27 

96.17 

100.00 

103.83 

107.66 

111.50 

119.16 

126.82 

3.55 

95.80 

99.62 

103.44 

107.27 

111.09 

118.74 

126.38 

3.6O 

95.42 

99.24 

103.05 

106.87 

110.68 

118.31 

125.94 

3% 

95-24 

99.05 

102.86 

106.67 

110.48 

118.10 

125.72 

3^65 

95.05 

98.86 

102.67 

106.48 

110.28 

117.89 

125.51 

3.70 

94.68 

98.48 

102.28 

106.08 

109.87 

117.47 

125.07 

3% 

94.32 

98.11 

101.89 

105.68 

109.47 

117.05 

124.63 

3.80 

93-95 

97-73 

101.51 

105.29 

109.07 

116.64 

124.20 

3% 

93.40 

97.17 

100.94 

104.71 

108.48 

116.02 

123.55 

3.90 

93-22 

96.99 

100.75 

104.52 

108.28 

115.81 

123-34 

4. 

92.50 

96.25 

100.00 

103.75 

107.50 

114.99 

122.49 

4.1O 

91.79 

95.52 

99.25 

102.99 

106.72 

114.18 

121.64 

4}£ 

91.61 

95.34 

99.07 

102.80 

106.52 

113.98 

121.43 

£20 

91.08 

94.80 

98.51 

102.23 

105.94 

H3-37 

120.81 

90.73 

94.44 

98.15 

101.85 

105.56 

112.97 

120.39 

4.^0 

90.38 

94.08 

97.78 

101.48 

105.18 

112.58 

119-97 

4% 

89.86 

93.55 

97.23 

100.92 

104.61 

111.98 

119.36 

4.4O 

89.69 

93-37 

97.05 

100.74 

104.42 

111.79 

119.15 

4.60 

89.00 
88.32 

92.67 
91.97 

96.33 
95.62 

100.00 
99.27 

103.67 
102.92 

111.00 

110.22 

118.33 
117.52 

88.15 

91.79 

95.44 

99.09 

102.74 

110.03 

117.32 

4.  7O 

87.64 

91.28 

94.91 

98.55 

102.18 

109.45 

116.72 

4-V 

87.30 

90.93 

94.56 

98.19 

101.81 

109.07 

116.32 

4.&0 

86.97 

90.59 

94.21 

97.83 

101.45 

108.69 

H5.93 

4% 

86.47 

90.08 

93.69 

97.29 

100.90 

108.12 

115.33 

4^0 

86.31 

89.91 

93.51 

97.12 

100.72 

107.93 

"5.14 

5. 

85.65 

89.23 

92.82 

96.41 

100.00 

107.18 

114.35 

5.1O 

84.99 

88.57 

92.14 

95.71 

99.29 

106.43 

113-58 

5M 

84.83 

88.40 

91.97 

95.54 

99.11 

106.25 

113.38 

5.  2O 

84-35 

87.90 

91.46 

95-02 

98.58 

105.69 

112.  8l 

5/4 

84.03 

87.58 

91.13 

94.68 

98.23 

105.32 

112.42 

5.30 

83-71 

87.25 

90.79 

94-33 

97.87 

104.96 

112.04 

83.23 

86.76 

90.29 

93.82 

97.35 

104.41 

111.48 

5.1o 

83.07 

86.60 

90.12 

93-65 

97.18 

104.23 

111.29 

82.44 

85.95 

89.46 

92.98 

96.49 

103.51 

110.54 

|J5/ 

81.66 

85.15 

88.65 

92.14 

95.63 

102.62 

109.61 

5|£ 

80.89 

84.36 

87.84 

91.31 

94.79 

101.74 

108.69 

80.12 

83.58 

87.04 

90.49 

93-95 

100.86 

107.78 

6.8 

79.37 

82.81 

86.25 

89.68 

93.12 

100.00 

106.88 

9z  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PER  CENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.83 

104.95 

109.08 

113.20 

117-33 

125.58 

133-83 

3. 

100.00 

104.11 

108.21 

112.32 

116.43 

124.64 

132.85 

3.1O 

99.18 

103.27 

107.36 

111.44 

H5-53 

123.71 

131.88 

3% 

98.98 

103.06 

107.14 

111.23 

115.31 

123.47 

131.64 

3.20 

98.37 

102.44 

106.51 

110.58 

114.65 

122.78 

130.92 

*^/4 

97.97 

102.03 

106.09 

110.15 

114.21 

122.32 

130.44 

3.30 

97-57 

101.62 

105.67 

109.72 

U3.77 

121.87 

129.96 

3.35 

97.18 

101.22 

105.26 

109.30 

113.34 

121.42 

129.49 

3.4o 

96.97 

96.78 

101.01 

100.81 

105.04 
104.84 

109.08 

108.87 

113.11 
112.90 

121.18 
120.96 

129.25 
129.02 

3.45 

96.39 

100.40 

104.43 

108.45 

112.47 

120.51 

128.55 

3)4 

95.99 

100.00 

104.01 

108.02 

112.03 

120.06 

128.08 

3.55 

95-6o 

99.60 

103.60 

107.61 

111.61 

119.62 

127.62 

3.6O 

95.21 

99.20 

103.19 

107.19 

111.18 

119.17 

127.15 

3.65 

95-01 
94.83 

99.00 

98.81 

102.99 
102.79 

106.98 
106.78 

110.97 
110.76 

118.94 
118.72 

126.92 
126.69 

3.7O 

94.44 

98.41 

102.38 

106.36 

110.33 

118.28 

126.23 

3% 

94.05 

98.02 

101.98 

105.95 

109.91 

117.84 

125.77 

3.8O 

93.67 

97.63 

101.58 

105.54 

109.49 

117.41 

125.32 

3Jfc 

93.10 

97.04 

100.99 

104.93 

108.87 

116.75 

124.64 

3.90 

92.91 

96.85 

100.79 

104.73 

108.66 

116.54 

124.41 

4. 

92.16 

96.08 

100.00 

103.92 

107.84 

115.68 

123.52 

4.1O 

91.42 

95.32 

99.22 

103.12 

107.02 

114-83 

122.63 

4^ 

91.23 

95.13 

99.03 

102.92 

106.82 

114.61 

122.41 

4.20 

90.68 

94.56 

98.45 

102.33 

106.21 

113-98 

121.75 

434 

90.31 

94.19 

98.06 

101.94 

105.81 

113.56 

121.31 

4.3O 

89.95 

93.8i 

97-68 

101.55 

105.41 

113.14 

120.88 

43i* 

89.41 

93.26 

97.11 

100.96 

104.82 

112.52 

120.23 

4.40 

89.22 

93.07 

96.92 

100.77 

104.62 

112.31 

120.01 

4-^ 

88.51 

92.34 

96.17 

100.00 

103.83 

111.49 

119.15 

4.6O 

87.80 

91.61 

95.42 

99.24 

103.05 

110.68 

118.30 

4^ 

87.62 

91.43 

95.24 

99.05 

102.86 

110.47 

118.09 

4.70 

87.09 

90.89 

94.69 

98.48 

102.28 

109.87 

117.46 

4% 

86.74 

90.53 

94.32 

98.11 

101.89 

109.47 

117.04 

4.  SO 

86.40 

90.18 

93-95 

97-73 

101.51 

109.07 

116.63 

4% 

85.88 

89.64 

93.41 

97.18 

100.94 

108.47 

116.01 

4.9O 

85.71 

89.47 

93-23 

96.99 

100.75 

108.28 

115.80 

5. 

85.02 

88.77 

92.51 

96.26 

100.00 

107.49 

114.98 

5.1O 

84.34 

88.07 

91.80 

95-53 

99.25 

106.71 

114.17 

&Ys 

84.17 

87.90 

91.62 

95.35 

99.07 

106.52 

113.96 

5.20 

83.67 

87.38 

91.09 

94.80 

98.52 

105.94 

113.36 

534 

83.34 

87.04 

90.74 

94.45 

98.15 

105.55 

112.96 

5.3O 

83.01 

86.70 

90.39 

94.09 

97.78 

105.17 

112.56 

5/^i 

82.51 

86.19 

89.87 

93.56 

97.24 

104.60 

111.97 

5.40 

82.35 

86.02 

89.70 

93-38 

97.06 

104.41 

111.77 

5)<2 

81.69 

85.35 

89.02 

92.68 

96.34 

103.66 

110.98 

5^2 

80.88 

84-53 

88.17 

91.81 

95*45 

102.73 

1  10.01 

5% 

80.09 

83.71 

87.33 

90.95 

94.57 

101.81 

109.05 

5Jfc 

79.30 

82.90 

86.50 

90.10 

93-70 

100.90 

108.10 

6. 

78.51 

82.10 

85.68 

89.26 

92.84 

100.00 

107.16 

10  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.86 

105.18 

109.49 

113.80 

118.12 

126.74 

135-37 

3. 

100.00 

104.29 

108.58 

112.88 

117.17 

125.75 

134.34 

3.1O 

99-15 

103.42 

107.69 

111.96 

116.23 

124.77 

I33-3I 

&% 

98.93 

103.20 

107.47 

111.73 

116.00 

124.53 

133.06 

3.20 

98.30 

102.55 

106.80 

111.05 

115.30 

123.80 

132.30 

o/^ 

97.88 

102.12 

106.36 

110.60 

114.84 

123.32 

131.80 

3.30 

97.46 

101.69 

105.92 

110.15 

114.38 

122.84 

131-30 

3.35 

97.05 

101.27 

105.49 

109.70 

113.93 

122.37 

130.80 

3.io 

96.84 
96.63 

101.05 
100.84 

105.27 
105.05 

109.48 
109.26 

113.70 
113.47 

122.12 

121.89 

130.55 
130.30 

3.45 

96.22 

100.42 

104.62 

108.82 

113.02 

121.42 

129.81 

3^ 

95.81 

100.00 

104.19 

108.38 

112.56 

120.94 

129.32 

3.55 

95.40 

99.59 

103.76 

107.94 

112.  12 

120.48 

128.83 

3.60 

95.00 

99.17 

103.33 

107.50 

111.67 

120.01 

128.34 

3.65 

94.80 
94.60 

98.96 
98.76 

103.12 
102.91 

107.28 
107.07 

111.45 

111.23 

119.77 
119.55 

128.10 
127.86 

3.70 

94.19 

98.34 

102.49 

106.64 

110.78 

119.08 

127.37 

3% 
3.8O 

93.79 
93-40 

97.93 
97.52 

102.07 
101.65 

106.21 
105.78 

110.34 
109.91 

118.62 
118.16 

126.89 
126.42 

3% 

92.80 

96.92 

101.03 

105.14 

109.25 

117.48 

125.70 

3.9O 

92.61 

96.71 

100.82 

104.93 

109.04 

117.25 

125.47 

4. 

91.82 

95.91 

100.00 

104.09 

108.18 

116.35 

124.53 

4.1O 

91.05 

95.12 

99.19 

103.25 

107.32 

*i5-  46 

123.60 

4  1/' 

90.86 

94.92 

98.98 

103.05 

107.11 

115.24 

123.36 

4.2O 

90.28 

94-33 

98.38 

102.43 

106.48 

114-58 

122.67 

4/4 

89.90 

93.94 

97.98 

102.02 

106.06 

114.14 

122.21 

4.3O 

89.52 

93-55 

97-58 

101.61 

105.64 

113-70 

121.76 

4/« 

88.96 

92.97 

96.99 

101.00 

105.02 

113.05 

121.08 

4.4O 

88.77 

92.78 

96.79 

100.80 

104.81 

112.83 

120.85 

4/<j 

88.03 

92.02 

96.01 

100.00 

103.99 

111.97 

119.95 

4.6O 

87.29 

91.26 

95.23 

99.21 

103.18 

III.  12 

119.07 

4% 

87.11 

91.07 

95.04 

99.01 

102.98 

110.91 

118.84 

4170 

86.56 

90.51 

94.47 

98.42 

102.37 

110.28 

118.18 

4% 

86.20 

90.14 

94.08 

98.03 

101.97 

109.86 

117.75 

4.80 

85.84 

89.77 

93.71 

97.64 

101.57 

109.44 

117.31 

& 

85.30 
85.12 

89.22 
89.04 

93.14 
92.95 

97.06 
96.87 

100.98 
100.78 

108.82 
108.61 

116.66 
116.45 

5. 

84.41 

88.31 

92.21 

96.10 

100.00 

107.79 

115.59 

5.1O 

83-71 

87-59 

91.47 

95-35 

99.22 

106.98 

114.74 

5/^ 

83.53 

87.41 

91.28 

95.16 

99.03 

106.78 

114.53 

5.20 

83.01 

86.87 

90.73 

94-59 

98.46 

106.18 

113.90 

O/4 

82.67 

86.52 

90.37 

94.22 

98.07 

105.78 

113.48 

5.30 

82.32 

86.17 

90.01 

93.85 

97.69 

105.38 

113.06 

5^« 

81.81 

85.64 

89.47 

93.30 

97.13 

104.79 

112.44 

5.40 

81.64 

85.47 

89.29 

93.12 

96.94 

104.59 

112.24 

^^/Z 

80.97 

84.77 

88.58 

92.39 

96.19 

103.81 

111.42 

5/H 

80.13 

83.92 

87.70 

91.48 

95-27 

102.84 

110.41 

5% 

79.31 

83.07 

86.83 

90.59 

94.36 

101.88 

109.41 

5% 

78.49 

82.23 

85.97 

89.71 

93-45 

100.94 

108.42 

6. 

77.68 

81.40 

85.12 

88.84 

92.56 

100.00 

107.44 

IOz   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

3J% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

100.90 

105.40 

109.90 

"4-39 

118.89 

127.89 

136.88 

3. 

100.00 

104.48 

108.95 

113.43 

117.90 

126.85 

135.80 

3.1O 

99.11 

103.56 

108.01 

112.47 

116.92 

125.82 

134.73 

3^ 

98.89 

103.33 

107.78 

112.23 

116.67 

125.57 

134.46 

3.20 

98.23 

102.66 

107.09 

111.52 

H5-95 

124.80 

133-66 

3)4 

97.79 

102.21 

106.63 

111.04 

115.46 

124.30 

133.13 

3.30 

97-36 

101.76 

106.17 

110.58 

114.98 

123.80 

132.61 

3.35 

96.93 

101.32 

105.72 

110.12 

114.51 

123.30 

132.09 

3% 

96.71 

101.10 

105.49 

109.88 

114.27 

123.05 

131.83 

3.40 

96.49 

100.88 

105.26 

109.65 

114.03 

122.80 

131.57 

3.45 

96.07 

100.44 

104.81 

109.19 

113-56 

122.31 

131-05 

3% 

95.64 

100.00 

104.36 

108.72 

113.09 

121.81 

130.53 

3.55 

95-22 

99-57 

103.92 

108.27 

112.62 

121.32 

130.02 

3.6O 

94.79 

99.13 

103.47 

107.81 

112.15 

120.83 

129.51 

3% 
3.65 

94-58 
94.38 

98.92 
98.70 

103.25 
103.03 

107.58 
107.36 

111.92 
111.69 

120.59 
120.35 

129.26 
129.01 

3.70 

93.96 

98.27 

102.59 

106.91 

111.23 

119.86 

128.50 

3% 

93.54 

97.85 

102.15 

106.46 

110.77 

119.38 

127.99 

3.80 

93-13 

97.42 

101.72 

106.01 

110.31 

118.90 

127.49 

9U 

92.51 

96.79 

101.07 

105.35 

109.63 

118.19 

126.75 

3.90 

92.31 

96.58 

100.85 

105.13 

109.40 

H7-95 

126.50 

4. 

91.49 

95.75 

100.00 

104.25 

108.51 

117.01 

125.52 

4.10 

90.69 

94.92 

99.15 

103.39 

107.62 

116.08 

124.54 

±% 

90.49 

94.72 

98.94 

103.17 

107.40 

115.85 

124.30 

4.20 

89.90 

94.11 

98.32 

102.53 

106.74 

115.16 

123.58 

4K 

89.50 

93.70 

97.90 

102.10 

106.30 

114.70 

123.10 

4.30 

89.11 

93-30 

97-49 

101.68 

105.86 

114.24 

122.62 

4% 

88.52 

92.70 

96.87 

101.04 

105.22 

113.56 

121.91 

4^0 

88.33 

92.50 

96.67 

100.83 

105.00 

H3.34 

121.68 

4M 

87.56 

91.70 

95.85 

100.00 

104.15 

112.44 

120.74 

4.60 

86.79 

90.92 

95-05 

99.17 

103.30 

111.56 

119.81 

4^ 

86.60 

90.73 

94.85 

98.97 

103.09 

111.34 

119.58 

4.70 

86.04 

90.14 

94-25 

98-36 

102.46 

110.68 

118.89 

4% 

85.66 

89.76 

93.86 

97.95 

102.05 

110.24 

118.43 

4.80 

85.29 

89.38 

93.46 

97-55 

101.63 

109.81 

117.98 

4% 

84.73 

88.80 

92.88 

96.95 

101.02 

109.16 

117.30 

4.9O 

84.55 

88.61 

92.68 

96.75 

100.81 

108.95 

117.08 

5. 

83.82 

87.86 

91.91 

95.95 

100.00 

108.09 

116.18 

5.10 

83.09 

87.12 

91.14 

95-17 

99.19 

107.25 

115-30 

5M 

82.91 

86.93 

90.95 

94.97 

98.99 

107.04 

115.08 

5.20 

82.37 

86.38 

90.38 

94-39 

98.40 

106.41 

114.42 

5K 

82.01 

86.01 

90.01 

94.00 

98.00 

106.00 

113.99 

5.30 

81.66 

85-65 

89-63 

93.62 

97.61 

105.58 

"3.56 

5% 

81.13 

85.10 

89.08 

93.05 

97.02 

104.97 

112.91 

5.40 

80.96 

84.92 

88.89 

92.86 

96.83 

104.76 

112.70 

5K 

80.26 

84.21 

88.16 

92.10 

96.05 

103.95 

111.84 

5^ 

79.40 

83-32 

87.25 

91.17 

95-09 

102.94 

110.79 

5% 

78.55 

82.45 

86.35 

90.25 

94.15 

101.95 

109.75 

5% 

77.71 

81.58 

85-46 

89.34 

93.22 

100.97 

108.72 

6. 

76.88 

80.73 

84.58 

88.44 

92.29 

100.00 

107.71 

I  I    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PER  CENT 
PER  AN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.94 

105.62 

110.30 

114.98 

119.66 

129.02 

138-38 

3. 

100.00 

104.66 

109.31 

113.97 

118.62 

127.93 

137.24 

3.1O 

99.07 

103.70 

108.33 

112.96 

117.60 

126.86 

136.12 

31^ 

98.84 

103.47 

108.09 

112.72 

117.34 

126.59 

135.84 

3.  2O 

98.16 

102.76 

107.37 

111.97 

116.58 

125.79 

135-00 

o/4 

97.70 

102.30 

106.89 

111.48 

116.08 

125.26 

134.45 

3.3O 

97.25 

101.83 

106.41 

110.99 

115-58 

124.74 

133.90 

3.35 

96.80 

101.37 

105.94 

110.51 

115.08 

124.22 

133.36 

**7a 

96.58 

101.14 

105.70 

110.27 

114.83 

123.95 

133.08 

3.40 

96.35 

100.91 

105.47 

110.02 

114.58 

123.69 

132.81 

3.45 

95.91 

100.46 

105.00 

109-55 

114.09 

123.18 

132.27 

3V£ 

95.47 

100.00 

104.53 

109.07 

113.60 

122.66 

131.73 

3.55 

95-03 

99-55 

104.07 

108.60 

113-11 

122.15 

131.20 

3.6O 

94.59 

99.10 

103.61 

108.12 

112.62 

121.64 

130.66 

3^ 
3.65 

94-37 
94.16 

98.87 

98.66 

103.38 
103.15 

107.88 
107.65 

112.38 
112.14 

121.39 
121.14 

130.39 
130.13 

3.7O 

93.72 

98.21 

102.69 

107.18 

1  1  1.  66 

120.63 

129.60 

3% 

93.29 

97.76 

102.24 

106.71 

111.18 

120.13 

129.07 

3.80 

92.86 

97.32 

101.78 

106.25 

110.71 

119.63 

128.55 

3% 

92.22 

96.67 

101.11 

105.55 

110.00 

118.89 

127.77 

3.9O 

92.01 

96.45 

100.89 

105.33 

109.76 

118.64 

127.51 

4. 

91.17 

95.59 

100.00 

104.41 

108.83 

117.66 

126.49 

4.10 

90.34 

94-73 

99.12 

103.51 

107.90 

116.69 

125.47 

4;!^ 

90.13 

94.52 

98.90 

103.29 

107.67 

116.45 

125.22 

4.20 

89.52 

93-88 

98.25 

102.62 

106.99 

H5-73 

124.46 

4/4 

89.11 

93.46 

97.82 

102.18 

106.54 

115.25 

123.96 

4.30 

88.70 

93.05 

97-39 

101.74 

106.08 

114.78 

123-47 

gj.3/ 

88.10 

92.42 

96.75 

101.08 

105.41 

114.07 

122.73 

4.40 

87.89 

92.22 

96.54 

100.86 

105.19 

113.83 

122.48 

4l/£ 

87.10 

91.40 

95.70 

100.00 

104.30 

112.90 

121.50 

4.60 

86.31 

90.59 

94.87 

99.14 

103.42 

111.98 

120.54 

45/ 

86.11 

90.39 

94.66 

98.93 

103.20 

111.75 

120.30 

4.70 

85.53 

89.78 

94-04 

98.30 

102.55 

111.07 

119.58 

4% 

85.14 

89.39 

93.63 

97.88 

102.12 

110.61 

119.11 

4.8O 

84.76 

88.99 

03.22 

97.46 

101.69 

110.16 

118.63 

4% 

84.18 

88.40 

92.62 

96.84 

101.05 

109.49 

117.93 

4.9O 

83.99 

88.20 

92.42 

96.63 

100.84 

109.27 

117.69 

5. 

83.23 

87.43 

91.62 

95.81 

100.00 

108.38 

116.77 

5.10 

82.49 

86.66 

90.83 

95.oo 

99.17 

107.51 

115.85 

5^ 

82.30 

86.46 

90.63 

94.79 

98.96 

107.29 

115.62 

5^2O 

8i.75 

85.89 

90.04 

94.19 

98.34 

106.64 

114.94 

5/4 

81.38 

85.52 

89.65 

93.79 

97.93 

106.21 

114.48 

5.3O 

81.01 

85.14 

89.27 

93.40 

97-52 

105.78 

114-03 

5% 

80.47 

84.58 

88.69 

92.80 

96.92 

105.14 

113.36 

5.40 

80.29 

84.39 

88.50 

92.61 

96.71 

104.93 

113.14 

5}-j2 

79.57 

83.66 

87.74 

91.83 

95.91 

104.09 

112.26 

5% 

78.68 

82.74 

86.80 

90.86 

94.92 

103.05 

111.17 

5% 

77.81 

81.84 

85.88 

89.91 

93.95 

102.02 

110.09 

5% 

76.95 

80.96 

84.97 

88.97 

92.98 

IOI.OO 

109.02 

6. 

76.09 

80.08 

84.06 

88.05 

92.03 

100.00 

107.97 

I   I  i  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually* 


PPEERRCAENN,T 

3% 

31% 

4% 

&% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

100.97 

105.83 

110.69 

H5-55 

120.41 

130.13 

139-85 

3. 

100.00 

104.83 

109.67 

114.50 

119.33 

129.00 

138.66 

3.1O 

99.04 

103.84 

108.65 

113.46 

118.26 

127.87 

137-49 

31^ 

98.80 

103.60 

108.40 

113.20 

118.00 

127.59 

137.19 

3.2O 

98.09 

102.87 

107.65 

112.43 

117.20 

126.76 

136.32 

3/^ 

97.62 

102.38 

107.15 

111.91 

116.68 

126.21 

135.74 

3.3O 

97-15 

101.90 

106.65 

111.41 

116.16 

125.66 

135-17 

3.35 

96.69 

101.43 

106.16 

110.91 

115.64 

125.12 

134.60 

3.4o 

96.45 
96.22 

101.18 
100.95 

105.92 
105.67 

110.65 
110.40 

115-38 
115.12 

124.85 
124.58 

I34.3I 
134.03 

3.45 

95.76 

100.48 

105.19 

109.90 

114.61 

124.04 

133.47 

3^ 

95.30 

100.00 

104.70 

109.40 

114.10 

123.50 

132.90 

3.55 

94-85 

99-54 

104.22 

108.91 

113.60 

122.97 

132.35 

3.6O 

94.39 

99.07 

103.74 

108.41 

113.09 

122.44 

131.79 

3.65 

94.16 
93.94 

98.83 
98.61 

103.50 
103.27 

108.17 
107.93 

112.84 
112.59 

122.17 
121.91 

131.24 

3.70 

93-49 

98.14 

102.79 

107.44 

112.09 

121.38 

130.68 

3% 

93.05 

97.68 

102.32 

106.95 

111.59 

120.86 

130.13 

3.80 

92.60 

97-23 

101.85 

106.47 

III.  10 

120.34 

129.59 

3% 

91.94 

96.55 

101.15 

105.76 

110.36 

119.57 

128.78 

3.90 

91.72 

96.32 

100.92 

105.52 

no.  12 

119.31 

128.51 

4. 

90.85 

95.43 

100.00 

104.57 

109.15 

118.29 

127.44 

4.1O 

89.99 

94-54 

99.09 

103.64 

108.19 

117.28 

126.38 

4  "4* 

89.78 

94.32 

98.86 

103.41 

107.95 

117.03 

126.12 

4.20 

89.14 

93-67 

98.19 

102.71 

107.24 

116.28 

125.33 

4M 

88.72 

93.23 

97.74 

102.26 

106.77 

115.79 

124.81 

4.30 

88.30 

92.80 

97-30 

101.80 

106.30 

115-30 

124.29 

4,% 

87.68 

92.16 

96.64 

101.12 

105.60 

114.56 

123.52 

4.4O 

87.47 

91.95 

96.42 

100.89 

105.37 

114-32 

123.27 

4V£ 

86.65 

91.10 

95.55 

100.00 

104.45 

113.35 

122.25 

4.60 

4% 

85.83 
85.63 

90.26 
90.05 

94.69 
94.47 

99.11 

98.89 

103.54 
103.32 

112.39 
112.16 

121.25 
121.00 

4.70 

85.03 

89.43 

93-84 

98.24 

102.64 

111.45 

120.25 

4% 

84.63 

89.02 

93.41 

97.80 

102.20 

110.98 

119.76 

4.80 

84.23 

88.61 

92.99 

97-37 

101.75 

110.51 

119.27 

4% 

83.64 

88.00 

92.37 

96.73 

101.09 

109.81 

118.54 

4.90 

83-45 

87.80 

92.16 

06.52 

100.87 

109.58 

118.30 

5. 

82.67 

87.00 

91.33 

95.67 

100.00 

108.67 

117.33 

5.10 

81.90 

86.21 

90.52 

94.83 

99.14 

107.76 

116.38 

53^ 

81.71 

86.01 

90.32 

94.62 

98.92 

107.53 

116.14 

5.  2O 

81.14 

85.42 

89.71 

94.00 

98.29 

106.86 

"5-43 

5J4 

80.76 

85.03 

89.31 

93.59 

97.86 

106.41 

114.97 

5.3O 

80.38 

84.65 

88.91 

93.18 

97-44 

105.97 

114-50 

So 

79.82 
79.64 

84.07 
83.88 

88.32 
88.12 

92.57 
92.36 

96.81 
96.61 

105.31 
105.09 

113.81 
"3-57 

&7% 

78.90 

83.12 

87.34 

91.56 

95.78 

104.22 

112.66 

^ji 

77-99 

82.18 

86.38 

90.57 

94.76 

103.14 

"1-53 

5% 

77.09 

81.26 

85.42 

89.59 

93.75 

102.08 

110.41 

5/2 

76.21 

80.35 

84.48 

88.62 

92.76 

101.03 

109.31 

6. 

75.33 

79.45 

83.56 

87.67 

91.78 

100.00 

108.22 

12   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PPEERRCAENN.T 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.01 

106.04 

111.08 

116.12 

121.15 

131.23 

141.30 

3. 

100.00 

105.01 

110.02 

115.02 

120.03 

130.05 

140.06 

3.1O 

99.00 

103.98 

108.96 

113-94 

118.92 

128.88 

138.83 

3^ 

98.76 

103.73 

108.70 

113.67 

118.64 

128.59 

138.53 

3.2O 

98.02 

102.97 

107.92 

112.87 

117.82 

127.72 

137.62 

3M 

97.53 

102.47 

107.40 

112.34 

117.27 

127.15 

137.02 

3.30 

97-05 

101.97 

106.89 

in.  Si 

116.73 

126.58 

136.42 

3.35 

96.57 

101.48 

106.38 

111.29 

116.20 

126.01 

135.83 

3% 

96.32 

101.23 

106.13 

111.03 

115-93 

125.73 

135-53 

3.40 

96.09 

100.98 

105.87 

110.77 

115.66 

125.44 

135.23 

3.45 

95.61 

100.49 

105.37 

110.25 

H5.I3 

124.89 

134.65 

3VZ 

95.13 

100.00 

104.87 

109.73 

114.60 

124.33 

134.06 

3.55 

94.67 

99.52 

104.37 

109.22 

114.07 

123.78 

133.48 

3.00 

94.20 

99.03 

103.87 

108.71 

113.54 

123.22 

132.89 

3% 

93.96 

98.79 

103.62 

108.45 

113.28 

122.94 

132.61 

3:65 

93.74 

98.56 

103.38 

108.21 

113.03 

122.68 

132.32 

3.70 

93-27 

98.08 

102.89 

107.70 

112.51 

122.13 

I3L74 

3% 

92.81 

97.60 

102.40 

107.19 

111.99 

121.58 

131.17 

3.80 

92-35 

97.13 

101.91 

106.70 

111.48 

121.04 

130.61 

3% 

91.07 

96.43 

101.19 

105.95 

110.71 

120.24 

129.76 

3.9O 

91.44 

96.20 

100.95 

105.71 

110.46 

119.97 

129.48 

4. 

90.54 

95.27 

100.00 

104.73 

109.46 

118.91 

128.37 

4.1O 

89.66 

94.36 

99.06 

103.76 

108.46 

117.87 

127.27 

4« 

89.44 

94.13 

98.83 

103.52 

108.22 

117.61 

127.00 

4^20 

88.78 

93-45 

98.13 

102.81 

107.48 

116.83 

126.18 

4K 

88.34 

93.01 

97.67 

102.33 

106.99 

116.32 

125.64 

4.30 

87.91 

92.56 

97.21 

101.86 

106.51 

115.81 

125.11 

4^ 

87.27 

91.90 

96.53 

101.16 

105.79 

115.05 

124.31 

4.40 

87.06 

91.68 

96.30 

100.92 

105.55 

114.79 

124.04 

4^ 

86.21 

90.81 

95.40 

100.00 

104.60 

113.79 

122.99 

4.60 

85.37 

89.94 

94.51 

99.09 

103.66 

112.80 

121.94 

4% 

85.16 

89.73 

94.29 

98.86 

103.42 

112.55 

121.69 

4.70 

84.54 

89.09 

93.64 

98.18 

102.73 

111.82 

120.91 

4% 

84.13 

88.67 

93.20 

97.73 

102.27 

111.33 

120.40 

4^0 

83.72 

88.25 

92.77 

97.29 

101.81 

110.85 

119.89 

4% 

83.12 

87.62 

92.12 

96.62 

101.13 

110.13 

119.13 

4.90 

82.92 

87.41 

91.91 

96.40 

100.90 

109.89 

118.88 

5. 

82.12 

86.59 

91.06 

95.53 

100.00 

108.94 

117.88 

5.1O 

81.32 

85.77 

90.22 

94.66 

99.11 

108.00 

116.90 

5^ 

81.13 

85.57 

90.01 

94.45 

98.89 

107.77 

116.65 

5.20 

80.54 

84.96 

89.39 

93.81 

98.23 

107.08 

115.92 

5M 

80.15 

84.56 

88.97 

93.38 

97.79 

106.62 

115.44 

6.30 

79-77 

84.17 

88.57 

92.96 

97.36 

106.16 

"4.95 

5% 

79.19 

83.57 

87.95 

92.33 

96.71 

105.48 

114.24 

5^0 

79.00 

83.38 

87.75 

92.13 

96.50 

105.25 

114.00 

&y* 

78.25 

82.60 

86.95 

91.30 

95.65 

104.35 

113.05 

&% 

77.32 

81.64 

85.96 

90.28 

94.60 

103.24 

in.  88 

&K 

76.40 

80.69 

84.98 

89.27 

93.56 

102.15 

110.73 

m 

75-49 

79-75 

84.02 

88.28 

92.54 

101.07 

109.59 

6. 

74.60 

78.83 

83.06 

87.30 

91.53 

100.00 

108.47 

122   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

l\% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.04 

106.25 

111.46 

116.68 

121.89 

132.31 

142.73 

3. 

100.00 

105.18 

110.36 

115.54 

120.72 

131.08 

141.44 

3.1O 

98.97 

104.12 

109.27 

114.42 

"9-57 

129.86 

140.16 

3^ 

98.71 

103.86 

109.00 

114.14 

119.28 

129.56 

139.84 

3.20 

97-95 

103.07 

108.19 

113-31 

118.42 

128.66 

138.90 

97.45 

102.55 

107.65 

112.76 

117.86 

128.07 

138.27 

3.30 

96.95 

102.04 

107.12 

112.  21 

117-30 

127.47 

137.65 

3.35 

96.45 

101.53 

106.60 

111.67 

116.74 

126.89 

137.03 

3% 

96.20 

101.27 

106.33 

111.40 

116.46 

126.59 

136.72 

3.40 

95.95 

101.01 

106.07 

111.13 

116.18 

126.30 

136.41 

3.45 

95.46 

100.51 

105.55 

110.59 

115.63 

125.72 

135-80 

94.97 

100.00 

105.03 

110.05 

115.08 

125.14 

135.19 

3'.1>5 

94-49 

99.50 

104.52 

109.53 

"4-54 

124.57 

134.59 

3.OO 

94.00 

99.00 

104.00 

109.00 

113.99 

123.99 

133.98 

3% 
3.05 

93.76 
93.52 

98.75 
98.51 

103.74 
103.49 

108.73 

108.48 

113.72 
113.46 

123.70 
123.42 

133-68 
133.39 

3.70 

93.04 

98.01 

102.98 

107-95 

112.92 

122.85 

132.79 

3% 

92.57 

97.52 

102.48 

107.43 

112.38 

122.29 

132.20 

3.80 

92.10 

97.04 

101.98 

106.91 

111.85 

121.73 

131.61 

3% 

91.40 

96.31 

101.23 

106.15 

111.06 

120.90 

130.73 

3.9O 

91.16 

96.07 

100.98 

105.89 

110.80 

120.62 

130.44 

4. 

90.24 

95.12 

100.00 

104.88 

109.76 

119.52 

129.29 

4.1O 

89.32 

94.18 

99.03 

103.88 

108.73 

118.44 

128.14 

41^ 

89.10 

93.94 

98.79 

103.63 

108.48 

118.17 

127.86 

4.2O 

88.42 

93-25 

98.07 

102.89 

107.72 

"7-37 

127.01 

87.98 

92.79 

97.60 

102.40 

107.21 

116.83 

126.45 

4.3O 

87.53 

92.33 

97.12 

101.92 

106.71 

"6.31 

125.90 

4% 

86.87 

91.64 

96.42 

101.19 

105.97 

115.52 

125.07 

4^0 

86.65 

91.42 

96.19 

100.95 

105.72 

115.26 

124.79 

4V 

85.78 

90.52 

95.26 

100.00 

104.74 

114.22 

123.70 

4.60 

84.92 

89.63 

94-34 

99.06 

103.77 

113.20 

122.62 

84.70 

89.41 

94.12 

98.82 

103.53 

112.94 

122.36 

4.7O 

84.07 

88.75 

93-44 

98.13 

102.81 

112.18 

121.56 

4% 

83.65 

88.32 

92.99 

97.66 

102.34 

111.68 

121.03 

4  8O 

83-23 

87.89 

92.55 

97.20 

101.86 

111.18 

120.50 

4% 

82.60 

87.24 

91.88 

96.52 

101.16 

110.44 

119.72 

4.9O 

82.40 

87.03 

91.66 

96.29 

100.93 

110.19 

119.46 

5. 

81.58 

86.18 

90.79 

95.39 

100.00 

109.21 

118.42 

5.1O 

80.76 

85.34 

89.92 

94.50 

99.08 

108.24 

117.40 

&/H 

80.56 

85.14 

89.71 

94.28 

98.86 

108.00 

117.15 

5.2O 

79.96 

84.52 

89.07 

93-62 

98.18 

107.29 

116.39 

5/ii 

79.57 

84.11 

88.65 

93.19 

97.73 

106.81 

115.89 

5.3O 

79.17 

83.70 

88.23 

92.76 

97.28 

106.34 

115-40 

5^ 

78.58 

83.09 

87.60 

92.11 

96.62 

105.64 

114.65 

5.4O 

78.39 

82.89 

87.39 

91.90 

96.40 

105.40 

114.41 

S1^ 

77.61 

82.09 

86.57 

91.05 

95.52 

104.48 

113.43 

&% 

76.66 

81.11 

85.55 

90.00 

94-44 

103.33 

112.23 

&% 

75.72 

80.13 

84.55 

88.96 

93.38 

102.21 

111.04 

5J? 

74-79 

79.18 

83.56 

87.94 

92.33 

IOI.IO 

109.86 

6. 

73.88 

78.23 

82.59 

86.94 

91.29 

100.00 

108.71 

13  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PPEERRCAENN,T 

3% 

3^% 

4% 

4J% 

5% 

6% 

1% 

2.9O 

101.08 

106.46 

111.84 

117-23 

122.61 

133-38 

144.14 

3. 

100.00 

105.35 

110.70 

116.05 

121.40 

132.10 

142.80 

3.10 

98.94 

104.25 

109.57 

114.89 

120.20 

130.84 

141.47 

3H 

98.67 

103.98 

109.29 

114.60 

119.91 

130.52 

141.14 

3.20 

97.89 

103.17 

108.45 

"3-74 

119.02 

129.59 

140.15 

3M 

97.37 

102.63 

107.90 

113.17 

118.43 

128.97 

139.50 

3.3O 

96.85 

102.10 

107.35 

112.60 

117.85 

128.35 

138.86 

3.35 

96.34 

101.57 

106.81 

112.04 

117.28 

127.75 

138.22 

3^ 
3.4O 

96.08 
95.83 

101.31 
101.04 

106.53 
106.26 

111.76 
111.48 

116.99 
116.70 

127.44 
127.14 

137.89 
137.57 

3.45 

95-32 

100.52 

105-73 

110.93 

116.13 

126.54 

136.94 

3% 

94.81 

100.00 

105.19 

110.37 

115.56 

125.93 

136.31 

3.55 

94-31 

99.49 

104.66 

109.83 

115.00 

125-34 

135-68 

3.6O 

93.81 

98.97 

104.12 

109.28 

114.43 

124.74 

135.05 

3^ 
3.65 

93-57 
93.32 

98.71 
98.46 

103.86 
103.60 

109.01 
108.74 

114.15 
113.88 

124.45 
124.16 

134.74 
134.43 

3.7O 

92.83 

97-95 

103.07 

108.20 

113-32 

123.57 

I33-8I 

3% 

92.34 

97.45 

102.55 

107.66 

112.77 

122.98 

133.20 

3.80 

91.85 

96.94 

102.04 

107.13 

112.22 

122.40 

132.59 

3% 

91.13 

96.20 

101.27 

106.34 

111.40 

121.54 

131.68 

3.9O 

90.89 

95-95 

IOI.OI 

106.07 

III.I3 

121.26 

131.38 

4. 

89.94 

94.97 

100.00 

105.03 

110.06 

120.12 

130.18 

4.1O 

89.00 

94.00 

99.00 

104.00 

109.00 

119.00 

129.00 

43^ 

88.77 

93.76 

98.75 

103.74 

108.74 

118.72 

128.71 

4.20 

88.07 

93-04 

98.01 

102.98 

107-95 

117.89 

127.83 

4K 

87.61 

92.57 

97.52 

102.48 

107.43 

117.34 

127.25 

4.30 

87.16 

92.10 

97.04 

101.98 

106.92 

116.80 

126.67 

4% 

86.48 

91.39 

96.31 

101.23 

106.15 

115.98 

125.82 

4lo 

86.25 

91.16 

96.07 

100.98 

105.89 

"5-71 

125-53 

4*4 

85.36 

90.24 

95.12 

100.00 

104.88 

114.64 

124.40 

4.60 

84.47 

89-33 

94.18 

99.03 

103.88 

"3.58 

123.29 

4% 

84.26 

89.10 

93.94 

98.79 

103.63 

113.32 

123.01 

4.70 

83.60 

88.43 

93.25 

98.07 

102.89 

112.54 

122.18 

4% 

83.17 

87.98 

92.79 

97.60 

102.40 

112.02 

121.64 

4^0 

82.74 

87.54 

92.33 

97.12 

101.92 

111.51 

121.09 

4% 

82.10 

86.87 

91.65 

96.42 

101.19 

110.74 

120.28 

4.90 

81.89 

86.66 

91.42 

96.19 

100.95 

110.48 

120.02 

5. 

81.05 

85.79 

90.52 

95.26 

100.00 

109.48 

118.95 

5.10 

80.22 

84-93 

89.64 

94-35 

99.06 

108.48 

117.90 

5% 

80.01 

84.72 

89.42 

94.12 

98.82 

108.23 

117.64 

5.2O 

79.40 

84.08 

88.76 

93-45 

98.13 

107.49 

116.86 

5M 

78.99 

83.66 

88.33 

93.00 

97,67 

107.00 

116.34 

5.3O 

78.59 

83.24 

87.90 

92.55 

97-21 

106.52 

115-83 

5K 

77.99 

82.62 

87.26 

91.89 

96.52 

105.79 

115.06 

5.4O 

77-79 

82.42 

87.04 

91.67 

96.30 

105-55 

114.81 

&y* 

77.00 

81.60 

86.20 

90.80 

95.40 

104.60 

113.80 

&5/8 

76.02 

80.59 

85.16 

89.72 

94-29 

103.43 

112.56 

&% 

75.06 

79.60 

84.13 

88.66 

93.20 

102.27 

111.34 

&% 

74.12 

78.62 

83.12 

87.62 

92.12 

101.13 

110.13 

6. 

73.18 

77.65 

82.12 

86.59 

91.06 

100.00 

108.94 

132  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

l\% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

IOI.II 

106.66 

112.22 

117.77 

123.32 

134-43 

145.53 

3. 

100.00 

105.52 

111.03 

116.55 

122.07 

133.10 

144.14 

3.1O 

98.90 

104.39 

109.87 

H5-35 

120.83 

I3L79 

142.76 

§£> 

98.(>3 
97.82 

104.10 
103.27 

109.58 
108.71 

115.05 
114.16 

120.52 
119.61 

131.47 
130.50 

142.41 
I4L39 

*>!/ 

97.29 

102.71 

108.14 

113.57 

119.00 

129.86 

140.72 

3.30 

96.75 

102.16 

107.58 

112.99 

118.40 

129.22 

140.05 

3.35 

96.23 

101.62 

107.02 

112.41 

117.81 

128.59 

139.39 

3% 

95.96 

101.35 

106.73 

112.  12 

117.50 

128.27 

139-05 

3.40 

95.70 

101.08 

106.45 

111.83 

117.21 

127.96 

138.72 

3.45 

95.18 

100.54 

105.90 

111.26 

116.62 

127.34 

138.06 

3*4 

94.66 

100.00 

105.34 

110.69 

116.03 

126.71 

137.40 

3.55 

94.15 

99-47 

104.80 

110.13 

H5.45 

126.10 

136.75 

3.60 

93.63 

98.94 

104.25 

109.56 

114.87 

125.48 

136.10 

3% 

93.37 

98.67 

103.98 

109.28 

114-58 

125.18 

135-78 

3.65 

93.12 

98.42 

103.71 

109.00 

114.30 

124.88 

135.46 

3.7O 

92.61 

97-89 

103.17 

108.44 

113-72 

124.27 

134.82 

3/A. 

92.11 

97.37 

102.63 

107.89 

113.15 

123.67 

134.18 

3.8O 

91.61 

96.85 

IO2.IO 

107.34 

112.58 

123.07 

133.55 

3% 

90.87 

96.09 

101.30 

106.52 

111.74 

122.17 

132.61 

3.90 

90.62 

95-83 

101.04 

106.25 

111.46 

121.88 

132.30 

4. 

89.65 

94.82 

100.00 

105.18 

110.35 

120.71 

131.06 

4.1O 

88.68 

93-83 

98.97 

104.12 

109.26 

H9.55 

129.84 

4}£ 

88.44 

93.58 

98.72 

103.85 

108.99 

119.26 

129.53 

4.20 

87.73 

92.84 

97.96 

103.07 

108.18 

118.40 

128.63 

4M 

87.26 

92.36 

97.45 

102.55 

107.64 

117.84 

128.03 

4.3O 

86.79 

91.87 

96.95 

102.03 

107.11 

117.27 

127.43 

4% 

86.09 

91.15 

96.21 

101.26 

106.32 

116.43 

126.55 

4^0 

85.86 

90.91 

95.96 

101.01 

106.06 

116.16 

126.26 

4k 

84.95 

89.96 

94.98 

100.00 

105.02 

115.05 

125.09 

4.60 

84.04 

89.03 

94.02 

99.00 

103.99 

113-96 

123.94 

4% 

83.82 

88.80 

93.78 

98.76 

103.73 

113.69 

123.65 

4.70 

83.15 

88.10 

93-06 

98.02 

102.97 

112.89 

122.80 

4.3/ 

82.71 

87.65 

92.59 

97.53 

102.47 

112.35 

122.23 

4.8O 

82.27 

87.19 

92.12 

97.04 

101.97 

111.82 

121.67 

4J/ 

81.61 

86.52 

91.42 

96.32 

101.23 

111.03 

120.84 

4.9O 

81.40 

86.29 

91.19 

96.08 

100.98 

110.77 

120.56 

5. 

80.54 

85.40 

90.27 

95.13 

100.00 

109.73 

119.46 

5.1O 

79.69 

84.52 

89.36 

94.20 

99.03 

108.71 

118.38 

5/1$ 

79.48 

84.31 

89.13 

93.96 

98.79 

108.45 

118.11 

5.2O 

78.85 

83.66 

88.46 

93.27 

98.08 

107.69 

117.31 

o/^ 

78.43 

83.23 

88.02 

92.81 

97.60 

107.19 

116.77 

5.30 

78.02 

82.80 

87.58 

92.36 

97-13 

106.69 

116.25 

5^ 

77.41 

82.16 

86.92 

91.68 

96.43 

105.95 

115.46 

77.20 

81.95 

86.70 

91-45 

96.20 

105.70 

115-20 

&/4 

76.40 

81.12 

85.84 

90.56 

95.28 

304.72 

114.16 

5^ 

75-40 

80.09 

84.77 

89.46 

94.14 

103.51 

112.88 

74.42 

79.07 

83.72 

88.37 

93.02 

102.33 

111.63 

5J£ 

73.46 

78.07 

82.69 

87-31 

91.92 

101.15 

110.39 

6. 

72.51 

77.09 

81.67 

86.25 

90.84 

100.00 

109.16 

14  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PER  CENT 
PER  AN, 

3% 

3^% 

4% 

&% 

5% 

6% 

1% 

2.90 

101.14 

106.86 

112.58 

118.30 

124.02 

135-46 

146.90 

3. 

100.00 

105.68 

111.36 

117.05 

122.73 

134.09 

145.45 

3.10 

98.87 

104.52 

110.16 

115.80 

121.45 

132.74 

144.02 

3y8 

98.59 

104.23 

109.86 

115.50 

121.13 

132.40 

143.67 

3.20 

97.76 

103.36 

108.97 

114-58 

120.18 

131-40 

142.61 

3K 

97.21 

102.79 

108.38 

113.97 

119.56 

130.73 

141.91 

3.30 

96.66 

102.23 

107.80 

"3-37 

118.94 

130.08 

141.22 

3.35 

96.12 

101.67 

107.22 

112.77 

118.33 

129.43 

140.53 

3% 

95.84 

101.39 

106.93 

112.47 

118.01 

129.10 

140.18 

3.40 

95.57 

101.11 

106.64 

112.17 

117.71 

128.77 

139.84 

3.45 

95-04 

100.56 

106.07 

111.58 

117.10 

128.13 

139.16 

8« 

94.50 

100.00 

105.50 

110.99 

116.49 

127.48 

138.48 

3.55 

93.98 

99.46 

104.94 

110.41 

115-89 

126.85 

137-81 

3.00 

93.45 

98.91 

104.37 

109.83 

115.29 

126.21 

137.13 

3% 
3.65 

93-19 
92.93 

98.64 

98.37 

104.09 
103.82 

109.54 
109.26 

115.00 
114.70 

125.90 
125.59 

136.80 
136.47 

3.70 

92.40 

97-83 

103.26 

108.68 

114.11 

124.96 

135-81 

3K 

91.89 

97.30 

102.70 

108.11 

113.52 

124.33 

135.15 

3.8O 

91.38 

96.77 

102.16 

107.55 

112.94 

123.72 

134-50 

3% 

90.61 

95.98 

101.34 

106.70 

112.07 

122.80 

133.52 

3:90 

90.36 

95.72 

101.07 

106.43 

111.78 

122.49 

133.20 

4. 

89.36 

94.68 

100.00 

105.32 

110.64 

121.28 

131.92 

4.1O 

88.37 

93-66 

98.94 

104.23 

109.51 

120.09 

130.66 

4^ 

88.13 

93.40 

98.68 

103.96 

109.24 

119.79 

130.35 

4.20 

87.40 

92.65 

97.90 

103.15 

108.40 

118.91 

129.41 

4K 

86.91 

92.15 

97.38 

102.62 

107.85 

118.32 

128.79 

4.30 

86.43 

91.65 

96.87 

102.09 

107.31 

117.74 

128.18 

4% 

85.72 

90.91 

96.11 

101.30 

106.49 

116.88 

127.26 

4^0 

4^ 

85.48 

84.54 

90.67 

89.70 

95-85 
94.85 

101.04 

100.00 

106.22 
105.15 

116.59 
115.46 

126.96 
125.76 

4.60 

83.62 

88.74 

93-86 

98.98 

104.10 

"4.33 

124.57 

4% 

83.39 

88.50 

93.61 

98.72 

103.83 

114.06 

124.28 

4.70 

82.71 

87.79 

92.88 

97-97 

103.05 

113.23 

123.40 

4M 

82.25 

87.32 

92.39 

97.46 

102.54 

112.68 

122.82 

4.80 

81.80 

86.86 

91.91 

96.97 

102.02 

112.13 

122.24 

4% 

81.13 

86.17 

91.20 

96.23 

101.26 

111.32 

121.38 

4l90 

80.91 

85.94 

90.96 

95.98 

IOI.OO 

111.05 

121.  10 

5. 

80.04 

85.03 

90.02 

95.01 

100.00 

109.98 

119.96 

5.1O 

79.17 

84-13 

89.09 

94.05 

99.01 

108.93 

118.85 

5^ 

78.95 

83.91 

88.86 

93.81 

98.76 

108.67 

118.57 

5.20 

5M 

78.31 

77.89 

83.24 

82.80 

88.17 

87.72 

93.10 
92.63 

98.03 
97.54 

107.89 
107.37 

nut 

5.3O 

77-47 

82.37 

87.26 

92.16 

97.06 

106.86 

116.65 

5% 

76.84 

81.72 

86.59 

91.47 

96.34 

106.09 

115.85 

5.40 

76.63 

81.50 

86.37 

91.24 

96.11 

105.84 

"5.58 

5>£ 

75.81 

80.65 

85.49 

90.32 

95.16 

104.84 

114.51 

5% 

74.80 

79.60 

84.40 

89.20 

94.00 

103.60 

113.20 

5M 

73.80 

78.56 

83.33 

88.09 

92.85 

102.38 

111.91 

# 

72.82 

71.85 

77-55 
76.54 

82.27 
81.24 

87.00 
85.93 

91.73 

90.62 

101.18 
100.00 

110.64 
109.38 

YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annualty. 


PERCENT 
RERAN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.18 

107.06 

112.95 

118.83 

124.71 

136.48 

148.25 

3. 

100.00 

105.84 

111.69 

117.53 

123.38 

135.06 

146.75 

3.1O 

98.84 

104.64 

110.45 

116.25 

122.06 

133-66 

145-27 

*^/8 

98.55 

104.35 

110.14 

115.93 

121.73 

133.32 

144.90 

3.2O 

97.69 

103.46 

109.22 

114.99 

120.75 

132.28 

143-81 

*^/4 

97.13 

102.87 

108.62 

114.36 

120.11 

131.60 

143.09 

3.30 

96.56 

102.29 

108.02 

"3-74 

119.47 

130.92 

142.37 

3.35 

96.01 

101.72 

107.42 

113.13 

118.84 

130.25 

141.66 

ifio 

95-73 
95.45 

101.42 
101.14 

107.12 
106.82 

112.82 
112.51 

118.51 
118.20 

129.90 
129.57 

141.30 
140.94 

3.45 

94-90 

100.57 

106.24 

111.91 

"7.57 

128.91 

140.24 

3V^ 

94.35 

100.00 

105.65 

111.30 

116.94 

128.24 

139.54 

3.55 

93.81 

99.44 

105.07 

110.70 

116.33 

127-59 

138.85 

3.6O 

93.27 

98.88 

104.49 

110.10 

115.71 

126.93 

138.15 

3% 

93-00 

98.60 

104.20 

109.80 

115-40 

126.60 

137-80 

3.65 

92.74 

98.33 

103.92 

109.51 

115.10 

126.28 

137.47 

3.70 

92.20 

97-77 

103.34 

108.92 

114.49 

125.63 

136.78 

3% 

91.67 

97.22 

102.78 

108.33 

113.88 

124.99 

136.10 

3.&0 

91.14 

96.68 

102.21 

107.75 

113.28 

124.35 

135-42 

3% 

90.36 

95.87 

101.38 

106.88 

112.39 

123.40 

134.42 

3.9O 

90.10 

95-6o 

IOI.IO 

106.60 

112.  IO 

123.09 

134.09 

4. 

89.08 

94.54 

100.00 

105.46 

110.92 

121.84 

132.77 

4.1O 

88.07 

93-49 

98.92 

104.34 

109.76 

120.61 

131-46 

4>£ 

87.81 

93.23 

98.65 

104.06 

109.48 

120.31 

131.14 

4.20 

87.07 

92.46 

97.84 

103.23 

108.62 

119.40 

130.18 

4K 

86.57 

91.94 

97.31 

102.69 

108.06 

118.80 

129.54 

4.3O 

86.08 

91-43 

96-79 

102.14 

107.49 

118.20 

128.91 

4.3X 

85.35 

90.68 

96.00 

101.33 

106.66 

117.31 

127.97 

4.40 

85.11 

90.43 

95-75 

101.06 

106.38 

117.02 

127.65 

4V 

84.15 

89.43 

94.72 

100.00 

105.28 

115.85 

126.42 

4.60 

83.20 

88.45 

93.70 

98.95 

104.20 

114.70 

125.19 

4% 

82.97 

88.21 

93.45 

98.69 

103.SS 

114.41 

124.8k 

4.7O 

82.27 

87.49 

92.70 

97-91 

103.13 

113-56 

123.99 

4% 

81.81 

87.01 

92.20 

97.40 

102.60 

112.99 

123.39 

4.8O 

81.35 

86.53 

91.71 

96.89 

102.07 

112.43 

122.79 

4% 

80.67 

85.82 

90.98 

96.13 

101.29 

111.60 

121.91 

4l90 

80.44 

85-59 

90.74 

95-88 

101.03 

111.32 

121.62 

5. 

79.55 

84.66 

89.77 

94.89 

100.00 

110.23 

120.45 

5.10 

78.66 

83-74 

88.82 

93-90 

98.98 

109.14 

119.31 

&1A 

78.44 

83.52 

88.59 

93.66 

98.73 

108.88 

119.02 

5.20 

77-79 

82.84 

87.89 

92.93 

97.98 

108.08 

118.17 

5M 

77.36 

82.39 

87.42 

92.45 

97.48 

107.55 

117.61 

5.30 

76.93 

81.94 

86.96 

91-98 

96.99 

107.02 

117.05 

5^ 

76.29 

81.28 

86.27 

91.27 

96.26 

106.24 

116.22 

5.4O 

76.08 

81.06 

86.05 

91.03 

96.01 

105.98 

"5.95 

75.24 

80.19 

85.15 

90.10 

95.05 

104.95 

114.85 

74.21 

79.12 

84.04 

88.95 

93-86 

103.68 

"3-51 

. 

73.20 

78.07 

82.94 

87.82 

92.69 

102.44 

112.18 

5% 

?2.2O 

77.03 

81.87 

86.70 

91-54 

IOI.2I 

110.88 

6. 

1.22 

76.01 

80.81 

85.  'H 

90.41 

100.00 

109.59 

I  5  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

1% 

2.9O 

101.21 

107.26 

113.30 

H9.35 

125.40 

137-49 

149.58 

3. 

100.00 

106.00 

112.01 

118.01 

124.02 

136.02 

148.03 

3.1O 

98.81 

104.77 

110.73 

116.69 

122.65 

134.58 

146.50 

98.51 

104.46 

110.41 

116.37 

122.32 

134.22 

146.12 

3.2O 

97-63 

103.55 

109.47 

H5.39 

121.31 

133-15 

144.99 

97.05 

102.95 

108.85 

114.75 

120.65 

132.44 

144.24 

3.3O 

96.47 

102.35 

108.23 

114.11 

119.99 

I3I-74 

143-50 

3.35 

95.90 

101.76 

107.62 

113.48 

119.34 

131.05 

142.77 

3% 

95.61 

101.46 

107.31 

113.16 

119.00 

130.70 

142.39 

3.40 

95.33 

101.17 

107.00 

112.84 

118.68 

130.35 

142.03 

3.45 

94-77 

100.59 

106.40 

112.22 

118.04 

129.67 

141.31 

94.20 

100.00 

105.80 

111.59 

117.39 

128.98 

140.58 

3.55 

93.65 

99-43 

105.21 

110.98 

116.76 

128.31 

139.86 

3.6O 

93.09 

98.85 

104.61 

110.36 

116.12 

127.63 

139.14 

3% 

92.82 

98.56 

104.31 

110.06 

115.80 

127.29 

138.79 

3.65 

92.55 

98.28 

104.02 

109.76 

115.49 

126.97 

138.44 

3.7O 

92.00 

97.71 

103.43 

109.15 

114.86 

126.30 

137.73 

3K 

91.46 

97.15 

102.85 

108.54 

114.24 

125.63 

137.03 

3.80 

90.92 

96.59 

102.27 

107-95 

113.62 

124.98 

136.33 

3% 

90.12 

95.76 

101.41 

107.06 

112.71 

124.00 

135.30 

3.90 

89.85 

95*49 

101.13 

106.77 

112.40 

123.68 

134.95 

4. 

88.80 

94.40 

100.00 

105.60 

111.20 

122.40 

133.59 

4.1O 

87.77 

93-33 

98.89 

104.45 

no.  01 

121.13 

132.25 

JSo 

87.51 
86.75 

93.06 
92.27 

98.61 
97-79 

104.16 
103.31 

109.71 
108.84 

120.82 
119.88 

131.92 
130.93 

4K 

86.24 

91.74 

97.25 

102.75 

108.26 

119.26 

130.27 

4.3O 

85.74 

91.22 

96.71 

102.19 

107.68 

118.65 

129.62 

4% 

84.99 

90.45 

95.91 

101.36 

106.82 

117.74 

128.65 

4.4O 

84.75 

90.19 

95*64 

101.09 

106.54 

"7-43 

128.33 

41^ 

83.77 

89.18 

94.59 

100.00 

105.41 

116.23 

127.06 

4l60 

82.80 

88.18 

93-55 

98.93 

104.30 

115.05 

125.80 

4% 

82.56 

87.93 

93.29 

98.66 

104.02 

114.76 

125.49 

4.7O 

81.85 

87.19 

92.53 

97.86 

103.20 

113.88 

124.56 

4% 

81.38 

86.70 

92.02 

97.34 

102.66 

113.30 

123.94 

4.80 

80.91 

86.21 

91.52 

96.82 

102.12 

112.73 

123-33 

4% 

80.21 

85.49 

90.77 

96.04 

101.32 

111.87 

122.42 

4.90 

79.98 

85-25 

90.52 

95-79 

101.05 

111.59 

122.12 

5. 

79.07 

84.30 

89.53 

94.77 

100.00 

110.47 

120.93 

5.1O 

78.17 

83-37 

88.56 

93-76 

98.96 

109.36 

"9-75 

5>i^ 

77.95 

83.13 

88.32 

93.51 

98.70 

109.08 

119.46 

5.  2O 

77.28 

82.44 

87.61 

92.77 

97-93 

108.26 

118.59 

5/^L 

76.84 

81.99 

87.13 

92.28 

97.43 

107.72 

118.01 

5.3O 

76.40 

8i.53 

86.66 

91.79 

96.92 

107.18 

117.44 

5% 

75.76 

80.86 

85.96 

91.07 

96.17 

106.38 

116.59 

5l4o 

75-54 

80.64 

85-73 

90.83 

95-92 

106.11 

116.31 

5^ 

74.69 

79.75 

84.81 

89.88 

94.94 

105.06 

115.19 

5% 

73.64 

78.66 

83.68 

88.70 

93-72 

103.77 

113.81 

5% 

72.61 

77.59 

82.57 

87.55 

92.53 

102.49 

112.45 

5% 

?i.6o 

76.54 

81.48 

86.42 

91.36 

101.23 

in.  n 

6. 

0.60 

75.50 

80.40 

85.30 

90.20 

100.00 

109.80 

152   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.24 

107.45 

113.65 

119.86 

126.07 

138.48 

150.90 

3. 

100.00 

106.16 

112.32 

118.48 

124.65 

136.97 

149.29 

3.1O 

98.78 

104.89 

III.  01 

117.13 

123.24 

135-48 

147.71 

3y8 

98.47 

104.58 

110.68 

116.79 

122.90 

135.11 

147.32 

3.2O 

97-57 

103.64 

109.72 

H5.79 

121.86 

134-01 

146.15 

3^ 

96.97 

103.03 

109.08 

115.13 

121.18 

133.28 

145.38 

3.30 

96.38 

102.41 

108.44 

114.47 

120.50 

132.56 

144.61 

3.35 

95.80 

101.81 

107.81 

113.82 

119.83 

131.84 

143.85 

3^ 

95-50 

101.50 

107.50 

H3.49 

119.49 

131-48 

M3.47 

3.4O 

95.21 

101.20 

107.18 

113.17 

119.15 

131.12 

143.09 

3.45 

94.64 

100.60 

106.56 

H2.53 

118.49 

130.42 

142.35 

3K 

94.06 

100.00 

105.94 

111.88 

117.83 

129.71 

141.60 

3.55 

93-49 

99.41 

105-33 

111.25 

117.18 

129.02 

140.86 

3.60 

92.92 

98.82 

104.72 

110.62 

116.52 

128.32 

140.12 

3% 

92.64 

98.53 

104.42 

110.31 

116.20 

127.97 

139-75 

3.65 

92.36 

98.24 

104.12 

110.00 

115.88 

127.64 

139.39 

3.70 

91.80 

97-66 

103-51 

109.37 

115.23 

126.95 

138.66 

3% 

91.24 

97.08 

102.92 

108.76 

114.59 

126.27 

137.94 

3.80 

90.69 

96.51 

102.33 

108.14 

113.96 

125.59 

137-22 

3% 

89.88 

95.66 

101.45 

107.23 

113.02 

124.59 

136.16 

3.90 

89.60 

95.38 

101.16 

106.93 

112.71 

124.26 

i35-8i 

4. 

88.53 

94.27 

100.00 

105.73 

111.47 

122.94 

134.41 

4.10 

87.47 

93.17 

98.86 

104.56 

110.25 

121.64 

133-03 

4^ 

87.21 

92.89 

98.58 

104.26 

109.95 

121.31 

132.68 

4.20 

86.43 

92.08 

97-74 

103.39 

109.05 

120.35 

131.66 

4^ 

85.91 

91.55 

97.18 

102.82 

108.45 

119.72 

130.99 

4.30 

85.40 

91.02 

96.63 

102.25 

107.86 

119.09 

130.32 

4% 

84.64 

90.23 

95.81 

101.40 

106.98 

118.15 

129.32 

4.40 

84.39 

89.96 

95-54 

101.12 

106.69 

117.84 

128.99 

4=K 

83.39 

88.93 

94.46 

100.00 

105.54 

116.61 

127.68 

4.60 

82.41 

87.90 

93.40 

98.90 

104.40 

115-40 

126.39 

4% 

82.16 

87.65 

93.14 

98.63 

104.12 

115.09 

126.07 

4.70 

8i.43 

86.89 

92.36 

97.82 

103.28 

114.20 

125.12 

4% 

80.95 

86.40 

91.84 

97.28 

102.72 

113.60 

124.49 

4.80 

80.48 

85.90 

91.32 

96.75 

102.17 

113.01 

123.86 

4% 

79.77 

85.16 

90.56 

95.95 

101.35 

112.14 

122.93 

4.90 

79-53 

84.92 

90.31 

95-69 

101.08 

111.85 

122.62 

5. 

78.60 

83.95 

89.30 

94.65 

100.00 

110.70 

121.40 

5.1O 

77.69 

83.00 

88.31 

93-63 

98.94 

109.56 

120.19 

5^ 

77.46 

82.76 

88.07 

93.37 

98.67 

109.28 

119.89 

5.20 

76.78 

82.06 

87-34 

92.61 

97.89 

108.44 

118.99 

5X 

76.34 

81.60 

86.85 

92.11 

97.37 

107.89 

118.40 

5.30 

75.89 

81.13 

86.37 

91.62 

96.86 

107.34 

117.82 

5% 

75.23 

80.45 

85.66 

90.88 

96.09 

106.52 

116.95 

5.40 

75.02 

80.22 

85-43 

90.63 

95.84 

106.25 

116.66 

5>£ 

74.15 

79.32 

84.49 

89.66 

94.83 

105.17 

115.51 

5% 

73.08 

78.21 

83-34 

88.46 

93-59 

103.85 

114.10 

5% 

72.04 

77.12 

82.21 

87.29 

92.37 

102.54 

112.71 

5% 

71.01 

76.05 

81.09 

86.13 

91.18 

101.26 

111.34 

6. 

70.00 

75.00 

80.00 

85.00 

90.00 

100.00 

110.00 

16  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


W,T 

3% 

31% 

4% 

&% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.27 

107.64 

114.00 

120.37 

126.73 

139.46 

152.19 

3. 

100.00 

106.32 

112.63 

118.95 

125.27 

137.90 

150.5S 

3.1O 

98.75 

105.02 

111.29 

117-55 

123.82 

136.36 

148.90 

3Jfj 

98.44 

104.69 

110.95 

117.21 

123.47 

135.98 

148.50 

3.2O 

97-51 

103.73 

109.96 

116.18 

122.40 

134.85 

147.29 

3^ 

96.90 

103.10 

109.30 

115.50 

121.70 

134.10 

146.50 

3.3O 

96.29 

102.47 

108.65 

114.82 

121.  OO 

133-35 

145.71 

3.35 

95.70 

101.85 

108.01 

114.16 

120.31 

132.62 

144.93 

3% 
3.40 

95-39 
95.10 

101.54 
101.23 

107.68 
107.36 

113.82 
113.49 

119.96 
119.62 

132.25 
131.88 

144-53 
144.14 

3.45 

94.51 

100.62 

106.73 

112.83 

118.94 

131.16 

143-37 

3^2 

93.91 

100.00 

106.09 

112.17 

118.26 

130.43 

142.60 

3.55 

93-33 

99.40 

105.46 

111.52 

"7-59 

129.72 

141.84 

3.60 

92.75 

98.79 

104.83 

110.87 

116.92 

129.00 

141.08 

3% 
3.65 

92.46 
92.18 

98.49 

98.20 

104.52 
104.22 

110.55 
110.24 

116.58 
116.26 

128.64 
128.30 

140.70 
140.33 

3.70 

91.60 

97.60 

103.60 

109.60 

"5-59 

127.59 

139.58 

3% 

91.04 

97.01 

102.99 

108.96 

114.94 

126.89 

138.84 

3.80 

90-47 

96.43 

102.38 

108.33 

114.29 

126.19 

138.10 

3% 

89.64 

95.56 

101.48 

107.40 

113.32 

125.16 

137.00 

3190 

89.36 

95.27 

101.18 

107.09 

113.00 

124.82 

136.64 

4. 

88.27 

94.13 

100.00 

105.87 

111.73 

123.47 

135.20 

4.1O 

87.19 

93-01 

98.84 

104.66 

110.48 

122.13 

133.78 

43^ 

86.92 

92.73 

98.55 

104.36 

110.17 

121.80 

133.43 

4.20 

86.12 

91.90 

97.69 

103.47 

109.25 

120.82 

132.38 

43^ 

85.60 

91.36 

97.12 

102.88 

108.64 

120.17 

131.69 

4.30 

85.07 

90.81 

96.56 

102.30 

108.04 

119.52 

131.00 

4% 

84.30 

90.01 

95.72 

101.43 

107.14 

118.56 

129.98 

4.4O 

84.04 

89.74 

95-44 

101.14 

106.84 

118.24 

129.64 

4^2 

83.02 

88.68 

94.34 

100.00 

105.66 

116.98 

128.30 

4.6O 

82.02 

87.64 

93-26 

98.88 

104.50 

H5.73 

126.97 

4% 

81.77 

87.38 

92.99 

98.60 

104.21 

115.43 

126.64 

4.70 

81.03 

86.61 

92.19 

97-77 

103.35 

114.51 

125.66 

4% 

80.54 

86.10 

91.66 

97.22 

102.78 

113.90 

125.02 

4.80 

80.06 

85.60 

91.14 

96.68 

102.22 

113.30 

124.38 

4% 

79.34 

84.85 

90.36 

95.87 

101.38 

112.40 

123.42 

4.90 

79.10 

84.60 

90.10 

95-6o 

101.10 

112.  10 

123.10 

5. 

78.15 

83.61 

89.08 

94.54 

100.00 

110.92 

121.85 

5.1O 

77.22 

82.64 

88.07 

93-49 

98.92 

109.76 

120.61 

U-UJ 

76.99 

82.40 

87.82 

93.23 

98.65 

109.48 

120.30 

5.2O 

76.30 

81.69 

87.07 

92.46 

97-85 

108.62 

H9.39 

o/^ 

75.85 

81.21 

86.58 

91.95 

97.32 

108.05 

118.79 

5.3O 

75-40 

80.74 

86.09 

91.44 

96.79 

107.49 

118.19 

&% 

74.73 

80.05 

85.37 

90.69 

96.01 

106.65 

117.29 

5.4O 

74-50 

79.82 

85.13 

90.44 

95.75 

106.37 

117.00 

&% 

73.62 

78.90 

84.17 

89.45 

94.72 

105.28 

115.83 

&% 

72.54 

77-77 

83.00 

88.23 

93.46 

103.92 

114-38 

&% 

71.48 

76.67 

81.85 

87.04 

92.22 

102.59 

112.96 

&% 

70.44 

75-58 

80.72 

85.86 

91.00 

101.29 

iii-57 

6. 

69.42 

74.51 

79.61 

84.71 

89.81 

100.00 

110.19 

162   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.30 

107.82 

114-34 

120.86 

127.38 

140.42 

153-46 

3. 

100.00 

106.47 

112.94 

119.41 

125.88 

138.82 

151.76 

3.1O 

98.72 

105.14 

111.56 

117.98 

124.40 

137-24 

150.08 

3)6 

98.40 

104.81 

111.21 

117.62 

124.03 

136.84 

149.66 

3.20 

97-45 

103.82 

110.19 

116.56 

122.94 

135-68 

148.42 

3K 

96.83 

103.17 

109.52 

115.87 

122.21 

134.91 

147.60 

3.30 

96.21 

102.53 

108.85 

H5.I7 

121.50 

134.14 

146.79 

3.35 

95.60 

101.89 

108.19 

114.49 

120.79 

133.39 

145.99 

3% 
3.40 

95-30 

94.98 

101.57 
101.25 

107.86 
107.53 

114.14 
113.80 

120.43 

120.08 

133-00 
132.63 

145.53 
145.18 

3.45 

94-38 

100.63 

106.88 

113.13 

119-38 

131.88 

144-39 

sy2 

93.77 

100.00 

106.23 

112.45 

118.68 

131.13 

143.59 

3.55 

93.18 

99.38 

105-59 

111.79 

117.99 

130.40 

142.81 

3.6O 

92.58 

98.76 

104.94 

111.12 

117.30 

129.66 

142.02 

3% 

92.29 

98.46 

104.63 

110.79 

116.96 

129.30 

141.64 

3.65 

92.00 

98.16 

104.31 

110.47 

116.63 

128.94 

141.25 

3.70 

91.41 

97-55 

103.68 

109.81 

115-95 

128.21 

140.48 

3% 

90.83 

96.94 

103.06 

109.17 

115.28 

127.50 

139.72 

3.80 

90.26 

90.35 

102.44 

108.52 

114.61 

126.79 

138.96 

3% 

89.41 

95.46 

101.51 

107.57 

113.62 

125.73 

137.83 

3l90 

89.12 

95.17 

101.21 

107.25 

113.29 

125.38 

137.46 

4. 

88.01 

94.00 

100.00 

106.00 

111.99 

123.99 

135.98 

4.1O 

86.90 

92.86 

98.81 

104.76 

110.71 

122.62 

134.53 

4)6 

86.63 

92.57 

98.52 

104.46 

110.40 

122.28 

134.17 

4:20 

85.82 

9L73 

97.64 

103.55 

109.45 

121.27 

133.09 

4)^ 

85.28 

91.17 

97.06 

102.94 

108.83 

120.60 

132.38 

4.3O 

84-75 

90.62 

96.48 

102.35 

108.21 

119.94 

131.67 

4% 

83.96 

89.79 

95.63 

101.46 

107.29 

118.96 

130.62 

4.4O 

83.70 

89.52 

95-34 

101.16 

106.99 

118.63 

130.27 

4V 

82.66 

88.44 

94.22 

100.00 

105.78 

117.34 

128.90 

4.6O 

81.64 

87.38 

93-12 

98.85 

104.59 

116.06 

127.54 

4% 

81.39 

87.11 

92.84 

98.57 

104.30 

115.75 

127.20 

4.70 

80.64 

86.33 

92.03 

97.72 

103.42 

114.81 

126.20 

4% 

80.14 

85.81 

91.49 

97.16 

102.84 

114.19 

125.54 

4.8O 

79.64 

85.30 

90.95 

96.61 

102.26 

H3.57 

124.88 

4% 

78.91 

84.54 

90.16 

95.78 

101.41 

112.65 

123.90 

4.90 

78.67 

84.28 

89.90 

95.5i 

IOI.I2 

112.35 

123.58 

5. 

77.71 

83.28 

88.85 

94.43 

100.00 

111.15 

122.29 

5.1O 

76.76 

82.29 

87.83 

93.36 

98.89 

109.96 

121.03 

S)6 

76.53 

82.05 

87.57 

93.10 

98.62 

109.67 

120.71 

5.  2O 

75.83 

81.32 

86.82 

92.31 

97.80 

108.79 

119.78 

J5)4 

75.37 

80.84 

86.32 

91.79 

97.26 

108.21 

119.16 

5.3O 

74.91 

80.36 

85.82 

91.27 

96.73 

107.64 

118.54 

5^ 

74.23 

79.66 

85.08 

90.51 

95.93 

106.78 

117.63 

5.4LO 

74.01 

79.42 

84.84 

90.25 

95-67 

106.50 

H7.33 

5M 

73.11 

78.49 

83.87 

89.25 

94.62 

105.38 

116.13 

5^ 

72.02 

77*35 

82.68 

88.01 

93-34 

104.00 

114.66 

70.94 

76.23 

81.51 

86.79 

92.08 

102.64 

113.21 

5% 

69.89 

75-12 

80.36 

85.60 

90.84 

101.31 

111.78 

6. 

68.85 

74.04 

79.23 

84.43 

89.62 

100.00 

110.38 

I  7   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.33 

108.01 

114.68 

121.35 

128.03 

141-37 

154-72 

3. 

100.00 

106.62 

113.24 

119.86 

126.48 

139.72 

152.96 

3.1O 

98.69 

105.25 

111.82 

118.39 

124.96 

138.10 

151.23 

31^ 

98.36 

104.92 

111.47 

118.03 

124.58 

137.69 

150.80 

3^2O 

97-39 

103.91 

110.43 

116.94 

123.46 

136.49 

149.53 

*>i  / 

*^/i 

96.75 

103.25 

109.74 

116.23 

122.72 

135.70 

148.68 

3.30 

96.12 

102.59 

109.05 

115-52 

121.98 

134.92 

I47-85 

3.35 

95.50 

101.94 

108.38 

114.82 

121.26 

134.14 

147.02 

3% 

95.18 

101.61 

108.03 

114.46 

120.89 

133.75 

146.60 

3.40 

94.87 

101.28 

107.70 

114.11 

120.53 

133.36 

146.19 

3.45 

94-25 

100.64 

107.04 

113.42 

119.82 

132.60 

145-38 

3^ 

93.63 

100.00 

106.37 

112.73 

119.10 

131.83 

144.56 

3.55 

93-03 

99.37 

105.71 

112.05 

118.40 

131.08 

143-76 

3.60 

92.42 

98.74 

105.05 

111.37 

117.69 

130.32 

142.95 

3% 

92.12 

98.42 

104.73 

111.03 

117-34 

129.94 

142.55 

3.65 

91.83 

98.12 

104.41 

110.70 

117.00 

129.58 

142.16 

3.70 

91.23 

97-49 

103.76 

110.03 

116.30 

128.83 

I4L37 

3% 

90.63 

96.88 

103.12 

109.37 

115.61 

128.10 

140.58 

3.80 

90.05 

96.27 

102.49 

108.71 

H4.93 

127.37 

139.80 

3% 

89.18 

95.36 

101.55 

107.73 

113.91 

126.28 

138.65 

3.90 

88.89 

95-o6 

101.23 

107.41 

113-58 

125.92 

138.26 

4. 

87.75 

93.88 

100.00 

106.12 

112.25 

124.50 

136.75 

4.1O 

86.63 

92.71 

98.78 

104.86 

110.94 

123.10 

135.25 

4/1? 

86.35 

92.42 

98.48 

104.55 

110.62 

122.75 

134.88 

4.2O 

85.52 

91.56 

97-59 

103.62 

109.65 

121.72 

133.78 

4M 

84.98 

90.99 

97.00 

103.00 

109.01 

121.03 

133.05 

4.30 

84-44 

90.42 

96.41 

102.39 

108.38 

120.35 

132.33 

4>£ 

83.63 

89.58 

95.54 

101.49 

107.44 

119.35 

131.25 

4.40 

83.36 

89.31 

95.25 

101.19 

107.13 

119.01 

130.89 

4^ 

82.31 

88.21 

94.10 

100.00 

105.90 

117.69 

129.48 

4^6O 

81.27 

87.12 

92.98 

98.83 

104.68 

116.39 

128.09 

4% 

81.01 

86.86 

92.70 

98.54 

104.38 

116.06 

127.75 

4.70 

80.25 

86.06 

91.87 

97.68 

103.49 

115.10 

126.72 

4% 

79.74 

85.53 

91.32 

97.11 

102.89 

114.47 

126.04 

4.&0 

79.24 

85.01 

90.77 

96.54 

102.31 

113-84 

125-37 

4% 

78.50 

84.23 

89.97 

95.70 

101.43 

112.90 

124.37 

4^90 

78.25 

83.98 

89.70 

95-42 

101.14 

112.59 

124.04 

5. 

77.28 

82.96 

'  88.64 

94.32 

100.00 

111.36 

122.72 

5.1O 

76.32 

81.95 

87.59 

93-23 

98.87 

110.15 

121.43 

5/^ 

76.08 

81.71 

87.34 

92.96 

98.59 

109.85 

121.11 

5.2O 

75-37 

80.97 

86.57 

92.16 

97.76 

108.96 

120.15 

^/4 

74.90 

80.48 

86.06 

91.63 

97.21 

108.37 

119.52 

5.30 

74-44 

79-99 

85.55 

91.11 

96.67 

107.78 

118.89 

5% 

73.75 

79.28 

84.80 

90.33 

95.86 

106.91 

117.96 

5^0 

73-52 

79-04 

84-55 

90.07 

95-59 

106.62 

117.65 

&% 

72.62 

78.09 

83.57 

89.05 

94.52 

105.48 

116.43 

5^8 

71.51 

76.93 

82.36 

87.79 

93-22 

104.07 

114.92 

5/^ 

70.42 

75.80 

81.18 

86.55 

91.93 

102.69 

113.45 

5% 

69.35 

74-68 

80.01 

85.34 

90.67 

101.33 

111.99 

6. 

68.30 

73.59 

78.87 

84.15 

89.43 

100.00 

110.57 

I  ?2  YEARS. 

interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

3J% 

4% 

4^% 

5% 

6% 

1% 

2.9O 

101.36 

108.19 

115.01 

121.84 

128.66 

142.31 

I55-96 

3. 

100.00 

106.77 

113.54 

120.31 

127.08 

140.61 

154.15 

3.1O 

98.66 

105.37 

112.09 

118.80 

125.51 

138.94 

152.37 

3^ 

98.33 

105.03 

111.73 

118.43 

125.13 

138.53 

151.93 

3:20 

97-34 

104.00 

110.66 

117-32 

123.98 

137-30 

150.62 

3.3O 

96.68 
96.04 

103.32 
102.64 

109.95 
109.25 

116.58 
115.86 

123.22 
122.46 

136.48 
135-68 

149.75 
148.89 

3.35 

95.40 

101.98 

108.56 

115.14 

121.72 

134.88 

148.04 

3% 
3.4O 

95-07 
94.76 

101.64 
101.31 

108.21 

107.86 

114.78 
114.42 

121.34 
120.97 

134.48 
134.08 

147.61 
147.19 

3.45 

94-13 

100.66 

107.18 

113.71 

120.24 

133-30 

146.35 

3V£ 

93.50 

100.00 

106.50 

113.00 

119.51 

132.51 

145.51 

3.55 

92.88 

99.36 

105.83 

112.31 

118.79 

I3L74 

144.69 

3.6O 

92.26 

98.71 

105.16 

111.61 

118.06 

130.96 

143.86 

3.65 

91-95 
91.65 

98.39 

98.08 

104.83 
104.50 

111.27 
110.93 

117.70 
117.35 

130.58 
130.20 

143-45 
143.05 

3.70 

91.04 

97-44 

103.84 

110.24 

116.64 

129.44 

142.23 

3% 

90.44 

96.81 

103.19 

109.56 

115.93 

128.68 

141.43 

3.80 

89.84 

96.19 

102.54 

108.89 

115-24 

127.93 

140.63 

3% 

88.96 

95.27 

101.58 

107.89 

114.20 

126.82 

139.45 

3.9O 

88.66 

94.96 

101.26 

107.56 

113.86 

126.46 

139-05 

4. 

87.50 

93.75 

100.00 

106.25 

112.50 

125.00 

137.50 

4.1O 

86.36 

92.56 

98.76 

104.96 

111.16 

123.56 

135-97 

4^ 

86.08 

92.26 

98.45 

104.64 

110.83 

123.21 

135.60 

4.2O 

85-23 

9L39 

97-54 

103.69 

109.84 

122.15 

134.46 

4}£ 

84.68 

90.81 

96.94 

103.06 

109.19 

121.45 

133.71 

4.30 

84.13 

90.23 

96.34 

102.44 

108.55 

120.76 

132.97 

4^ 

83.31 

89.38 

95.45 

101.52 

107.59 

119.73 

131.87 

4.4O 

83.04 

89.10 

95-15 

101.21 

107.27 

H9.39 

131-50 

4^ 

81.97 

87.98 

93.99 

100.00 

106.01 

118.03 

130.06 

4.60 

80.91 

86.88 

92.84 

98.81 

104.77 

116.70 

128.63 

4% 

80.65 

86.60 

92.56 

98.51 

104.47 

116.37 

128.28 

4.70 

79.87 

85.79 

91.71 

97.63 

103.55 

H5.39 

127.23 

4% 

79.36 

85.26 

91.15 

97.05 

102.95 

114.74 

126.54 

4.80 

78.85 

84.73 

90.60 

96.48 

102.35 

114.10 

125.85 

4% 

78.09 

83.94 

89.78 

95.62 

101.46 

113.14 

124.83 

4190 

77.84 

83.68 

89.51 

95-34 

101.17 

112.83 

124.49 

5. 

76.85 

82.64 

88.43 

94.21 

100.00 

111.57 

123.15 

5.1O 

75-88 

81.62 

87-37 

93.ii 

98.85 

110.34 

121.82 

5^ 

75.64 

81.37 

87.10 

92.84 

98.57 

110.03 

121.49 

5.20 

74.92 

80.62 

86.32 

92.02 

97.72 

109.12 

120.52 

5K 

74.45 

80.13 

85.80 

91.48 

97.16 

108.52 

119.87 

5.3O 

73-98 

79.63 

85.29 

90-95 

96.61 

107.92 

119.23 

5% 

73.28 

78.90 

84.53 

90.16 

95.78 

107.03 

118.28 

5.40 

73-05 

78.66 

84.28 

89.89 

95.51 

106.74 

117.97 

5% 

72.13 

77.71 

83.28 

88.85 

94.43 

105.57 

116.72 

5^ 

71.01 

76.53 

82.05 

87-58 

93.10 

104.14 

115.19 

5% 

69.91 

75.38 

80.85 

86.32 

91.79 

102.74 

113.68 

5% 

68.83 

74.25 

79.67 

85.09 

90.51 

101.35 

112.20 

6. 

67.77 

73.14 

78.51 

83.88 

89.26 

100.00 

110.74 

18   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annuallyc 


PERCENT 
RERAN, 

Q0/ 
070 

31% 

4% 

4J% 

*l% 

J  /U 

6% 

7% 

2.9O 

101.39 

108.37 

H5-34 

122.31 

129.29 

143-23 

157.18 

3. 

100.00 

106.92 

113.83 

120.75 

127.66 

141.49 

155.32 

3.1O 

98.63 

105.49 

112.34 

119.20 

126.06 

139.78 

153.49 

3M 

98.29 

105.13 

111.98 

118.82 

125.66 

139.35 

153.04 

3.2O 

97.28 

104.08 

110.88 

117.68 

124.49 

138.09 

151.69 

&H 

96.61 

103  ,39 

110.16 

116.93 

123.71 

137.25 

150.80 

3.30 

95-95 

102.70 

109.44 

116.19 

122.93 

136.43 

149.92 

3.35 

95.30 

102.02 

108.74 

115.46 

122.17 

135.61 

149.05 

3% 
3.40 

94-97 
94.65 

101.68 
101.34 

108.38 
108.03 

115.08 
114.72 

121.79 
121.41 

135-20 
134.79 

148.60 
148.17 

3.45 

94.01 

100.67 

107-34 

114.00 

120.66 

133.99 

i47.3i 

3% 

93.36 

100.00 

106.64 

113.27 

119.91 

133.18 

146.45 

3.55 

92.73 

99-34 

105.96 

112.56 

119.17 

132.39 

145.61 

3.6O 

92.10 

98.68 

105.27 

111.85 

118.43 

131.59 

144.76 

3% 

91.79 

98.36 

104.93 

111.49 

118.06 

131.20 

144.34 

3.65 

91.48 

98.04 

104.60 

111.15 

117.70 

130.81 

143.93 

3.70 

90.86 

97-39 

103.92 

110.45 

116.97 

130-03 

143.09 

3% 

90.25 

96.75 

103.25 

109.75 

116.26 

129.26 

142.26 

3.8O 

89.64 

96.11 

102.59 

109.07 

H5.54 

128.49 

141.44 

3% 

88.74 

95.17 

101.61 

108.05 

114.48 

127.36 

140.23 

3.9O 

88.44 

94.86 

101.28 

107.71 

114.13 

126.98 

139-83 

4. 

87.26 

93.63 

100.00 

106.37 

112.74 

125.49 

138.23 

4.1O 

86.09 

92.41 

98.74 

105.06 

111.38 

124.02 

136.66 

4^ 

85.81 

92.11 

98.42 

104.73 

111.04 

123.66 

136.28 

4.20 

84.95 

91.22 

97-49 

103.76 

110.03 

122.58 

135.12 

4*4 

84.38 

90.63 

96.88 

103.12 

109.37 

121.86 

134.35 

4.3O 

83.82 

90.05 

96.27 

102.49 

108.71 

121.15 

133.60 

4% 

82.99 

89.18 

95.36 

101.55 

107.73 

120.10 

132.47 

4.4O 

82.72 

88.89 

95.o6 

101.23 

107.41 

H9.75 

132.10 

4r« 

81.63 

87.75 

93.88 

100.00 

106.12 

118.37 

130.62 

4.6O 

80.56 

86.63 

92.71 

98.78 

104.86 

117.01 

129.16 

4^ 

80.29 

86.36 

92.42 

98.48 

104.55 

116.68 

128.80 

4.7O 

79.50 

85-53 

91.56 

97-59 

103.62 

115.67 

127.73 

4% 

78.98 

84.99 

90.99 

97.00 

103.00 

115.01 

127.02 

4.&0 

78.47 

84.45 

90.43 

96.41 

102.39 

114.36 

126.32 

4% 

77.70 

83.65 

89.59 

95.54 

101.49 

113.38 

125.27 

4.90 

77-45 

83-38 

89.32 

95.25 

101.19 

113.06 

124.93 

5. 

76.44 

82.33 

88.22 

94.11 

100.00 

111.78 

123.56 

5.1O 

75-46 

81.30 

87.14 

92.99 

98.83 

110.52 

122.21 

5^ 

75.21 

81.04 

86.88 

92.71 

98.54 

110.21 

121.87 

5.2O 

74.48 

80.28 

86.08 

91.88 

97.68 

109.28 

120.88 

5M 

74.00 

79.78 

85.56 

91.33 

97.11 

108.67 

120.22 

5.30 

73-53 

79.28 

85.04 

90.79 

96.55 

108.06 

H9.57 

5% 

72.82 

78.54 

84.27 

89.99 

95.71 

107.15 

118.60 

5^0 

72.59 

78.30 

84.01 

89.72 

95-43 

106.85 

118.27 

5M 

71.66 

77.33 

83.00 

88.67 

94.33 

105.67 

117.00 

5% 

70-53 

76.14 

8i.75 

87-37 

92.98 

104.21 

115-44 

5% 

69.41 

74.97 

80.54 

86.10 

91.66 

102.78 

113.90 

5% 

68.32 

73.83 

79-34 

84.85 

90.36 

101.38 

112.40 

6. 

67.25 

72.71 

78.17 

83.63 

89.08 

100.00 

110.92 

182  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

l\% 

4% 

&% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.42 

108.54 

115.66 

122.78 

129.90 

144.14 

158.38 

3. 

100.00 

107.06 

114.12 

121.18 

128.24 

142.36 

156.47 

3.10 

98.60 

105.60 

112.60 

119.60 

126.60 

140.60 

154.60 

3/4 

98.25 

105.24 

112.22 

119.21 

126.19 

140.16 

154.13 

3.20 

97.22 

104.16 

III.IO 

118.04 

124.99 

138.87 

152.75 

3% 

96.54 

103.46 

110.37 

117.28 

124.19 

138.01 

151.83 

3.30 

95-87 

102.75 

109.63 

116.52 

123.40 

137-16 

150.93 

3.35 

95.21 

102.06 

108.91 

115.77 

122.62 

136.33 

150.03 

3.1o 

94.87 
94.54 

101.71 
101.36 

108.55 
108.19 

H5.39 
115.01 

122.23 
121.84 

135-90 
135.49 

149.58 
149.13 

3.45 

93-89 

100.68 

107.48 

114.27 

121.07 

134.67 

148.25 

3*4 

93.23 

100.00 

106.77 

113.53 

120.30 

133.84 

147.37 

3.55 

92.59 

99-33 

106.07 

112.81 

H9-55 

133-03 

146.50 

3.60 

91.95 

98.66 

105.37 

112.08 

118.79 

132.21 

145.03 

3.65 

91.63 
91.32 

98.33 

98.00 

105.02 
104.68 

111.72 
111.37 

118.42 
118.05 

131.81 
131.41 

145.20 
144.78 

3.70 

90.68 

97-34 

103.99 

110.65 

117-30 

130.61 

143.93 

3% 

90.06 

96.69 

103.31 

109.94 

116.57 

129.82 

143.08 

3.80 

89-44 

96.04 

102.64 

109.24 

115.84 

129.04 

142.24 

3% 

88.52 

95.08 

101.64 

108.20 

114.76 

127.88 

141.00 

3.90 

88.22 

94.76 

101.31 

107.86 

114.40 

127.49 

140.59 

4. 

87.02 

93.51 

100.00 

106.49 

112.98 

125.97 

138.95 

4.1O 

85-83 

92.27 

98.71 

105-15 

111.59 

124.47 

I37-3S 

4^6 

85.54 

91.97 

98.39 

104.82 

111.25 

124.10 

136.95 

4.2O 

84.67 

91.06 

97.45 

103.83 

110.22 

122.99 

135-77 

4M 

84.10 

90.46 

96.82 

103.18 

109.54 

122.26 

134.99 

4.30 

83.53 

89.86 

96.20 

102.53 

108.87 

121.54 

134.21 

4:jK 

82.68 

88.98 

95.28 

101.57 

107.87 

120.46 

133.06 

4.4O 

82.40 

88.69 

94-97 

101.26 

107.54 

120.  II 

132.68 

41-/ 

81.30 

87.53 

93.77 

100.00 

106.23 

118.70 

131.17 

4.6O 

80.21 

86.40 

92.58 

98.76 

104.95 

117.31 

129.68 

4% 

79.94 

86.12 

92.29 

98.46 

104.63 

116.97 

129.31 

4.70 

79.14 

85.28 

91.41 

97-55 

103.68 

H5.95 

128.22 

4% 

78.62 

84.73 

90.84 

96.U5 

103.05 

115.27 

127.49 

4.8O 

78.09 

84.18 

90.26 

96.35 

102.43 

114.60 

126.78 

4% 

77.32 

83.37 

89.41 

95.46 

101.51 

113.61 

125.71 

4.90 

77.06 

83.10 

89.13 

95.17 

101.21 

113.28 

125.36 

5. 

76.04 

82.03 

88.02 

94.01 

100.00 

111.98 

123.96 

5.10 

75.04 

80.98 

86.93 

92.87 

98.81 

110.70 

122.58 

5)-^ 

74.80 

80.73 

86.66 

92.59 

98.52 

110.38 

122.24 

5.20 

74.06 

79-95 

85.85 

91-75 

97.64 

109.43 

121.22 

^^/4 

73.57 

79.45 

85.32 

91.19 

97.06 

108.81 

120.55 

5.3O 

73.09 

78.94 

84.79 

90.64 

96.49 

108.19 

119.89 

5% 

72.38 

78.19 

84.01 

89.82 

95.64 

107.27 

118.90 

5.4O 

72.14 

77-94 

83-75 

89.55 

95.36 

106.96 

118.57 

&/4 

71.20 

76.96 

82.72 

88.48 

94.24 

105.76 

117.28 

&% 

70.06 

75.76 

81.46 

87.17 

92.87 

104.28 

115.68 

&H 

68.93 

74.58 

80.23 

85.88 

91.53 

102.82 

114.12 

m 

67.83 

73.42 

79.02 

84.61 

90.21 

101.40 

112.59 

6. 

66.75 

72.29 

77.83 

83.37 

88.92 

100.00 

111.08 

19    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.45 

108.72 

115-98 

123.25 

130.51 

145.04 

159.57 

3. 

100.00 

107.20 

114.40 

121.60 

128.81 

143.21 

157.61 

3.1O 

98.57 

105.71 

1x2.85 

119.99 

127.13 

141.41 

155.68 

3^ 

98.22 

105.34 

112.47 

119.59 

126.71 

140.96 

155.21 

3.20 

97.17 

104.25 

111.32 

118.40 

125.48 

139.63 

153-79 

3K 

96.48 

103.52 

110.57 

117.62 

124.66 

138.76 

152.85 

3.3O 

95-79 

102.81 

109.82 

116.84 

123.86 

137.89 

151-92 

3.35 

95.12 

102.10 

109.09 

116.07 

123.06 

137.03 

151.00 

3X 

94-77 

101.74 

108.71 

115.68 

122.66 

136.60 

150.54 

3.4O 

94.44 

101.39 

108.35 

115.30 

122.26 

136.17 

150.08 

3.45 

93-77 

100.70 

107.62 

114-55 

121.48 

135-33 

149.18 

3\4 

93.10 

100.00 

106.90 

113.79 

120.69 

134.48 

148.28 

3.55 

92.45 

99.32 

106.19 

113.05 

119.92 

133-65 

147.39 

3.60 

91.79 

98.63 

105.47 

112.31 

119.15 

132.82 

146.50 

3.65 

91.47 
91.15 

98.29 

97.96 

105.12 

104.77 

111.94 
111.58 

118.76 
118.39 

132.41 
132.01 

146.06 
145.63 

3.70 

90.51 

97.29 

104.07 

110.85 

117.63 

131.19 

144.75 

3% 

89.87 

96.62 

103.38 

110.13 

116.88 

130.38 

143.88 

3.8O 

89.24 

95-97 

102.69 

109.41 

116.13 

129.58 

143-02 

3% 

88.31 

94.99 

101.67 

108.35 

115.03 

128.39 

141.75 

3.90 

88.00 

94.67 

101.33 

108.00 

114.67 

128.00 

141-33 

4. 

86.78 

93.39 

100.00 

106.61 

113.22 

126.44 

139.66 

4.1O 

85.58 

92.13 

98.69 

105.24 

111.80 

124.91 

138.02 

4K 

85.28 

91.82 

98.36 

104.91 

111.45 

124.53 

137.61 

4.2O 

84.40 

90.90 

97.40 

103.90 

110.40 

123.40 

136.40 

Hi 

83.82 

90.29 

96.76 

103.24 

109.71 

122.66 

135.60 

4.3O 

83.24 

89.69 

96.13 

102.58 

109.03 

121.92 

134.81 

4^ 

82.38 

88.79 

95.20 

101.60 

108.01 

120.82 

133.63 

4.4O 

82.10 

88.49 

94.89 

101.28 

107.67 

120.46 

133.25 

±y* 

80.98 

87.32 

93.66 

100.00 

106.34 

119.02 

131.70 

4.60 

79-88 

86.16 

92.45 

98.74 

105.03 

117.61 

130.19 

»0 

79.60 
78.79 

85.88 
85-03 

92.16 
91.27 

98.43 
97.50 

104.71 
103.74 

117.26 
116.22 

129.81 
128.69 

4% 

78.26 

84.47 

90.68 

96.89 

103.11 

115.53 

127.95 

4.80 

77-73 

83.91 

90.10 

96.29 

102.47 

114.85 

127.22 

4% 

76.94 

83.09 

89.24 

95.39 

101.54 

113.84 

126.13 

4.90 

76.68 

82.82 

88.95 

95-09 

101.23 

"3.50 

125.77 

5. 

75.65 

81.74 

87.83 

93.91 

100.00 

112.17 

124.35 

5.10 

74.64 

80.68 

86.72 

92.75 

98.79 

110.87 

122.95 

5M 

74.39 

80.42 

86.44 

92.47 

98.49 

110.55 

122.60 

5.20 

5M 

73.64 
73.15 

79-63 
79.12 

85.62 
85.09 

91.61 
91.05 

97.60 
97.02 

109.58 
108.95 

121.56 

120.88 

5.30 

72.67 

78.61 

84.55 

90.49 

96.43 

108.32 

120.20 

5% 

71.94 

77.85 

83.76 

89.66 

95.57 

107.38 

119.20 

5.4O 

71.70 

77.60 

83.49 

89.39 

95.28 

107.07 

118.86 

5^ 

70.76 

76.61 

82.46 

88.30 

94.15 

105.85 

117.54 

5% 

69.60 

75-39 

81.18 

86.97 

92.76 

104.34 

115-92 

«« 

68.46 

74.20 

79.93 

85.66 

91.40 

102.87 

114.34 

s« 

67-35 

66.26 

73.03 

71.88 

78.71 
77.51 

84.39 
83.13 

90.06 

88.75 

101.42 
100.00 

112.78 
111.25 

192   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.48 

108.89 

116.30 

123.70 

131.11 

145.92 

160.74 

3. 

100.00 

107.34 

114.68 

122.02 

129.36 

144.05 

158.73 

3.1O 

98.54 

105.82 

113.10 

120.37 

127.65 

142.20 

156.75 

*-*/o 

98.19 

105.44 

112.70 

119.96 

127.22 

141.74 

156.26 

3.2O 

97.12 

104.33 

111.54 

118.75 

125.96 

140.39 

I54-8I 

*-*/4 

96.41 

103.59 

110.77 

117.95 

125.13 

139.49 

153.  S5 

3.30 

95.71 

102.86 

no.  01 

117.16 

124.30 

138.60 

152.90 

3.35 

95.02 

102.14 

109.26 

116.38 

123.49 

137.72 

151.96 

3.4o 

94.67 
94.33 

101.78 
101.42 

108.88 
108.50 

115-98 
115.59 

123.08 
122.67 

137-28 
136.84 

151-48 
151.02 

3.45 

93-66 

100.71 

107.76 

114.82 

121.87 

135-98 

150.10 

314 

92.98 

100.00 

107.02 

114.05 

121.07 

135.12 

149.17 

3.55 

92.31 

99.31 

106.30 

113.29 

120.29 

134-27 

148.26 

3.60 

91.64 

98.61 

105.57 

112.53 

119.50 

133.42 

147.35 

3% 

91.32 

98.26 

105.21 

112.  16 

119.11 

133.00 

146.90 

3.65 

90.99 

97.93 

104.86 

111.79 

118.73 

132.59 

146.45 

3.70 

90.34 

97°24 

104.14 

111.04 

"7-95 

I3L75 

145.55 

3% 

89.69 

96.56 

103.44 

110.31 

117.18 

130.93 

144.67 

3.8O 

89.05 

95.89 

102.74 

109.58 

116.42 

130.11 

143-79 

3% 

88.10 

94.90 

101.70 

108.50 

115.30 

128.89 

142.49 

3.90 

87.79 

94-57 

101.36 

108.14 

114.92 

128.49 

142.06 

4. 

86.55 

93.27 

100.00 

106.73 

113.45 

126.90 

140.35 

4.1O 

85.33 

92.00 

98.67 

105.33 

112.  OO 

125.34 

138.68 

±% 

85.03 

91.68 

98.34 

104.99 

111.64 

124.95 

138.26 

4.20 

84.13 

90.74 

97.36 

103.97 

110.58 

123.80 

137.02 

4/^1 

83.54 

90.12 

96.71 

103.29 

109.88 

123.04 

136.21 

4.3O 

82.96 

89.51 

96.07 

102.62 

109.18 

122.29 

135-40 

4% 

82.09 

88.60 

95.11 

101.63 

108.14 

121.17 

134.20 

4.4O 

81.80 

88.30 

94.80 

101.30 

107.80 

120.80 

133.80 

4/ij 

80.66 

87.11 

93.55 

100.00 

106.45 

119.34 

132.23 

4.6O 

79-55 

85.94 

92.33 

98.72 

105.11 

117.90 

130.68 

4.5Z 

79.27 

85.65 

92.03 

98.41 

104.78 

117.54 

130.30 

4.7O 

78.45 

84.79 

91.13 

97.46 

103.80 

116.48 

129.16 

4^t 

77.91 

84.22 

90.53 

96.84 

103.16 

115.78 

128.40 

4.80 

77-37 

83.66 

89.94 

96.23 

102.51 

115-09 

127.66 

4% 

76.57 

82.82 

89.07 

95.31 

101.56 

114.06 

126.55 

4.90 

76.31 

82.54 

88.78 

95.oi 

101.25 

113.71 

126.18 

5. 

75.27 

81.45 

87.63 

93.82 

100.00 

112.37 

124.73 

5.1O 

74.25 

80.38 

86.51 

92.64 

98.77 

1  1  1  .04 

123.30 

SJl* 

73.99 

80.11 

86.23 

92.35 

98.47 

110.71 

122.95 

5.2O 

73.24 

79-32 

85.40 

91.49 

97-57 

109.73 

121.89 

5% 

72.74 

78.80 

84.86 

90.91 

96.97 

109.09 

121.20 

5.30 

72.25 

78.28 

84.32 

90.35 

96.38 

108.45 

120.51 

5% 

71.52 

77.52 

83.51 

89.51 

95.50 

107.49 

119.49 

5.40 

?1.28 
0.32 

77.26 
76.26 

83.25 
82.19 

89.23 
88.13 

95-21 

94.06 

107.18 
105.94 

119.15 
117.81 

5% 

69.15 

75.03 

80.90 

86.78 

92.66 

104.41 

116.16 

5% 

68.01 

73.82 

79.64 

85.46 

91.27 

102.91 

114.54 

5% 

66.89 

72.64 

78.40 

84.16 

89.92 

101.44 

112.96 

6. 

65.79 

71.49 

77.19 

82.89 

88.60 

100.00 

111.40 

2O  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

3J% 

4% 

41% 

5% 

6% 

1% 

2.90 

101.51 

109.06 

116.60 

124.15 

131-70 

146.80 

161.89 

3. 

100.00 

107.48 

114.96 

122.44 

129.92 

144.87 

159.83 

3.1O 

98.52 

105-93 

H3-34 

120.75 

128.16 

142.98 

157.81 

3X 

98.15 

105.55 

112.94 

120.33 

127.73 

142.52 

157.31 

3.2O 

97.06 

104.41 

ni-75 

119.09 

126.44 

141.13 

155-82 

3M 

96.34 

103.66 

110.97 

118.28 

125.59 

140.21 

154.83 

3.3O 

95.63 

102.91 

110.19 

117.47 

124.75 

139.30 

153-86 

3.35 

94.93 

102.18 

109.43 

116.67 

123.92 

138.41 

152.90 

3^ 

94.58 

101.81 

109.04 

116.27 

123.49 

137-95 

152.41 

3.4O 

94.23 

101.44 

108.66 

115.87 

123.08 

137.51 

151.93 

3.45 

93-54 

100.72 

107.91 

115-09 

122.27 

136.63 

150.99 

<3% 

92.85 

100.00 

107.15 

114.30 

121.45 

135.74 

150.04 

3.55 

92.18 

99.29 

106.41 

II3-53 

120.65 

134.88 

149.11 

3.6O 

91.50 

98.58 

105.67 

112.75 

119.84 

134.01 

148.18 

3% 

91.16 

98.23 

105.30 

112.37 

119.44 

133-58 

147.72 

3.65 

90.84 

97.B9 

104.94 

112.00 

119.05 

133.16 

147.27 

3.70 

90.17 

97.19 

104.21 

111.24 

118.26 

132.30 

146.35 

3% 

89.51 

96.50 

103.50 

110.49 

117.48 

131.46 

145.44 

3.80 

88.86 

95.82 

102.78 

109.74 

116.70 

130.63 

144-55 

3% 

87.90 

94.81 

101.73 

108.64 

115.56 

129.39 

143.22 

3.9O 

87.58 

94.48 

101.38 

108.28 

115.18 

128.98 

142.78 

4. 

86.32 

93.16 

100.00 

106.84 

113.68 

127.36 

141.03 

4.1O 

85.09 

91.86 

98.64 

105.42 

112.20 

125.76 

I39-32 

4^ 

84.78 

91.54 

98.31 

105.07 

111.84 

125.37 

138.90 

4.20 

83.87 

90.59 

97-31 

104.03 

110.75 

124.19 

137-63 

4M 

83.27 

89.96 

96.65 

103.35 

110.04 

123.42 

136.80 

4.30 

82.68 

89.34 

96.00 

102.66 

109.33 

122.65 

I35-98 

4K 

81.80 

88.42 

95.04 

101.65 

108.27 

121.51 

134.75 

4.40 

81.51 

88.11 

94.72 

101.32 

107.93 

121.14 

134-35 

4>£ 

80.35 

86.90 

93.45 

100.00 

106.55 

119.65 

132.74 

4.0O 

79.22 

85-72 

92.21 

98.70 

105.19 

118.18 

131.16 

4% 

78.94 

85.42 

91.90 

98.38 

104.86 

117.82 

130.77 

4.70 

78.11 

84.55 

90.99 

97-43 

103.86 

116.74 

129.61 

4% 

77.57 

83.98 

90.39 

96.80 

103.20 

116.02 

128.84 

4.80 

77.02 

83.40 

89.79 

96.17 

102.55 

115-32 

128.08 

4% 

76.22 

82.56 

88.90 

95.24 

101.59 

114.27 

126.95 

4.90 

75-95 

82.28 

88.61 

94.94 

101.27 

113-92 

126.58 

5. 

74.90 

81.17 

87.45 

93.72 

100.00 

112£5 

125.10 

5.10 

73-86 

80.09 

86.31 

92-53 

98.76 

III.  20 

123.65 

5K 

73.61 

79.82 

86.03 

92.24 

98.45 

110.87 

123.29 

5.20 

72.85 

79.02 

85.19 

91.36 

97-53 

109.87 

122.22 

5M 

72.34 

78.49 

84.64 

90.78 

96.93 

109.22 

121.51 

5.3O 

71.85 

77-97 

84.09 

90.21 

96.33 

108.57 

I20.8I 

5% 

71.11 

77.19 

83.27 

89.36 

95.44 

107.60 

119.77 

5.4O 

70.87 

76.94 

83.01 

89.07 

95-14 

107.28 

119.42 

5M 

69.90 

75.92 

81.94 

87.96 

93.98 

106.02 

118.06 

5% 

68.72 

74-68 

80.64 

86.59 

.92.55 

104.47 

116.38 

5% 

67.57 

73.46 

79.36 

85.26 

91.15 

102.95 

114.74 

5^ 

66.43 

72.27 

78.11 

83-95 

89.78 

101.46 

113.13 

e* 

65.33 

71.11 

76.89 

82.66 

88.44 

100.00 

111.56 

2<>2   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.54 

109.22 

116.91 

124.60 

132.28 

147-65 

163.03 

3. 

100.00 

107.61 

115.23 

122.84 

130.46 

145.69 

160.92 

3.1O 

98.49 

106.04 

113.58 

121.  12 

128.67 

143.76 

158.84 

3% 

98.12 

105.65 

113.17 

120.70 

128.22 

143.28 

158.33 

3.2O 

97.01 

104.48 

111.96 

H9.43 

126.91 

141.86 

156.81 

3>^ 

96.28 

103.72 

111.16 

118.60 

126.04 

140.92 

155.80 

3.30 

95-56 

102.96 

110.37 

117.77 

125.18 

139.99 

154.80 

3.35 

94.85 

102.22 

109.59 

116.96 

124.33 

139.08 

153.82 

3^ 
3.40 

94.48 
94.13 

101.84 
101.47 

109.20 
108.81 

116.55 
116.14 

123.91 
123.48 

138.61 
138.16 

153-33 
152.83 

3.45 

93-43 

100.74 

108.04 

H5.34 

122.65 

137.26 

151.87 

3V2 

92.73 

100.00 

107.27 

114.54 

121.81 

136.36 

150.90 

3.55 

92.04 

99.28 

106.52 

113.76 

120.99 

135*48 

149.95 

3.00 

91.35 

98.56 

105.76 

112.97 

120.17 

134.59 

149.00 

3% 
3.65 

91.01 

90.68 

98.20 

97.85 

105.39 
105.02 

112.58 
112.20 

119.77 
119.37 

134-15 
133.72 

148.53 
148.07 

3.70 

90.00 

97.14 

104.28 

111.42 

118.56 

132.84 

I47.I3 

3% 

89.34 

96.45 

103.55 

110.66 

117.77 

131.99 

146.20 

3.80 

88.68 

95-75 

102.83 

109.91 

116.98 

131-13 

145.29 

3% 

87.70 

94.73 

101.70 

108.79 

115.81 

129.87 

143.93 

3.9O 

87.38 

94-39 

101.40 

108.41 

H5.43 

129.45 

143.48 

4. 

86.10 

93.05 

100.00 

106.95 

113.90 

127.80 

141.70 

4.1O 

84.85 

9L73 

98.62 

105-51 

112.40 

126.17 

139-95 

4)13 

84.54 

91.41 

98.28 

105.15 

112.03 

125.77 

139.52 

4.20 

83.62 

90.44 

97.27 

104.10 

110.92 

124.58 

138.23 

4K 

83.01 

89.80 

96.60 

103.40 

110.-20 

123.79 

137.38 

4.3O 

82.41 

89.17 

95-94 

102.71 

109.47 

123.01 

136.54 

4^ 

81.51 

88.24 

94.96 

101.68 

108.40 

121.85 

135.29 

4.4O 

81.22 

87.93 

94.63 

101.34 

108.05 

121.46 

134-88 

4U 

80.05 

86.70 

93.35 

100.00 

106.65 

119.95 

133.24 

4.60 

78.91 

85.50 

92.09 

98.68 

105.27 

118.45 

131-64 

4% 

78.63 

85.20 

91.78 

98.36 

104.93 

118.09 

131.24 

4.70 

77-79 

84.32 

90.85 

97-39 

103.92 

116.99 

130.06 

4% 

77.23 

83.74 

90.24 

96.75 

103.25 

116.26 

129.27 

4.80 

76.68 

83.16 

89.64 

96.11 

102.59 

H5.55 

128.50 

4% 

75.87 

82.30 

88.74 

95.17 

101.61 

114.48 

127.35 

4.90 

75.60 

82.02 

88.44 

94.86 

101.28 

114.13 

126.97 

5. 

74.53 

80.90 

87.27 

93.63 

100.00 

112.73 

125.47 

5.1O 

73-49 

79.80 

86.11 

92.43 

98.74 

111.36 

123.99 

5^ 

73.23 

79.53 

85.83 

92.13 

98.42 

111.02 

123.62 

5.2O 

72.46 

78.72 

84.98 

91.24 

97-50 

IIO.  01 

122.53 

5^ 

71.96 

78.19 

84.42 

90.65 

96.88 

109.35 

121.81 

5.30 

7L45 

77.66 

83.87 

90.07 

96.28 

108.69 

121.  IO 

5^ 

70.71 

76.88 

83.04 

89.21 

95.38 

107.71 

120.04 

5.4O 

70.46 

76.62 

82.77 

88.92 

95-o8 

107.38 

119.69 

5>£ 

69.49 

75.59 

81.69 

87.80 

93.90 

106.10 

118.31 

5>8 

68.30 

74-33 

80.38 

86.41 

92-45 

104-53 

116.60 

5% 

67.13 

73.11 

79.09 

85.06 

91.04 

102.99 

114.94 

5% 

66.00 

71.91 

77.82 

83.74 

89.65 

101.48 

113-31 

0. 

64.88 

70.73 

76.59 

82.44 

88.29 

100.00 

111.71 

21    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

4J% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.56 

109.39 

117.21 

125.03 

132.86 

148.50 

164.15 

3. 

100.00 

107.75 

115.50 

123.25 

130.99 

146.49 

161.99 

3.10 

98.46 

106.14 

113.82 

121.49 

129.17 

144.52 

159.87 

3M 

98.09 

105.74 

113.40 

121.06 

128.71 

144.03 

159.34 

3.20 

96.96 

104.56 

112.16 

119.77 

127.37 

142.58 

157*78 

3K 

96.22 

103.78 

111.35 

118.92 

126.49 

141.62 

156.75 

3.30 

95-48 

103.01 

110.54 

118.08 

125.61 

140.67 

155.73 

3.35 

94.76 

102.25 

109.75 

117.25 

124.75 

139.74 

154.73 

3% 
3.40 

94-39 
94.03 

101.87 
101.49 

109.35 
108.95 

116.83 
116.41 

124.31 
123.88 

139.26 
138.80 

154-22 
153.72 

3.45 

93-32 

100.75 

108.17 

115.60 

123.03 

137.88 

152.73 

3>£ 

92.61 

100.00 

107.39 

114.78 

122.18 

136.96 

151.74 

3.55 

91.91 

99-27 

106.63 

113.98 

121.35 

136.06 

150.77 

3.60 

91.21 

98.54 

105.86 

113.18 

120.51 

135.15 

149.80 

3% 

90.87 

98.17 

105.48 

112.79 

120.09 

134-71 

149.32 

3.65 

90.53 

97.82 

105.11 

112.40 

119.69 

134.27 

148.85 

3.70 

89.84 

97.10 

104.35 

111.61 

118.87 

133.38 

147.89 

3% 

89.17 

96.39 

103.61 

110.83 

118.06 

132.50 

146.95 

3l80 

88.50 

95.69 

102.88 

110.07 

117.25 

131-63 

146.01 

3% 

87.51 

£4.65 

101.78 

108.92 

116.06 

130.34 

144.62 

3.9O 

87.18 

94.30 

101.42 

108.55 

115.67 

129.92 

144.17 

4. 

85.88 

92.94 

100.00 

107.06 

114.12 

128.23 

142.35 

4.10 

84.61 

91.61 

98.60 

105.60 

112.59 

126.58 

140.57 

4M 
4.20 

84.30 
83-36 

91.28 
90.30 

98.26 
97.23 

105.23 
104.16 

112.21 
111.09 

126.17 
124.95 

140.13 
138.82 

4K 

82.75 

89.65 

96.55 

103.45 

110.35 

124.15 

137.95 

4.30 

82.14 

89.01 

95-88 

102.75 

109.62 

123.36 

137.09 

4% 

81.24 

88.06 

94.88 

101.71 

108.53 

122.17 

135.82 

4.40 

80.94 

87-75 

94-55 

101.36 

108.17 

121.78 

135-40 

*>i 

79.76 

86.51 

93.25 

100.00 

106.75 

120.24 

133.73 

4.60 

78.60 

85.29 

91.98 

98.66 

105-35 

118.72 

132.10 

4% 

78.32 

84.99 

91.66 

98.33 

105.00 

118.35 

131.69 

4.70 

77-47 

84.09 

90.72 

97-35 

103.98 

117.23 

130.49 

4% 

76.90 

83.50 

90.10 

96.70 

103.30 

116.50 

129.69 

4.80 

76.35 

82.92 

89.49 

96.06 

102.63 

"5-77 

128.91 

4% 

75.53 

82.05 

88.58 

95.11 

101.63 

114.68 

127.74 

4:00 

75-25 

81.77 

88.28 

94-79 

101.30 

H4.33 

127.35 

5. 

74.18 

80.63 

87.09 

93.54 

100.00 

112.91 

125.82 

5.10 

73.12 

79.52 

85.92 

92.32 

98.72 

111.52 

124.32 

5^ 

72.86 

79.25 

85.63 

92.02 

98.40 

111.17 

123.94 

5.2O 

72.09 

78.43 

84.78 

91.12 

97.46 

110.15 

122.84 

5^ 

71.58 

77.89 

84.21 

90.53 

96.84 

109.47 

122.11 

5.30 

71.07 

77.36 

83.65 

89.94 

96.23 

108.80 

121.38 

5K 

70.32 

76.57 

82.82 

89.07 

95.31 

107.81 

120.31 

5.40 

70.07 

76.31 

82.54 

88.78 

95.01 

107.48 

"9.95 

5^ 

69.09 

75.27 

81.45 

87.64 

93.82 

106.18 

118.55 

5% 

67.89 

74.01 

80.12 

86.24 

92.35 

104.59 

116.82 

*>% 

66.72 

72.77 

78.82 

84.87 

90.92 

103.03 

115.13 

*% 

65.57 

71.56 

77-55 

83-53 

89.52 

101.50 

H3.47 

6. 

64.45 

70.37 

76.30 

82.22 

88.15 

100.00 

111.85 

2  I  2   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PP^RCAENNT 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.59 

109.55 

117.51 

125.46 

133.42 

M9.34 

165.25 

3. 

100.00 

107.88 

115.76 

123.04 

131.52 

147.28 

163.04 

3.1O 

98.44 

106.24 

114.05 

121.85 

129.66 

145-26 

160.87 

3% 

98.05 

105.84 

113.62 

121.41 

129.20 

144.77 

160.34 

3.20 

96.91 

104.64 

112.37 

120.10 

127.83 

143.28 

158.74 

S1/ 

96.15 

103.85 

111.54 

119.23 

126.92 

142.31 

157.69 

3.30 

95.41 

103.06 

110.72 

118.37 

126.03 

I4L34 

156.65 

3.35 

94.67 

102.29 

109.91 

117.53 

125.15 

140.39 

155.62 

3:*« 

94-30 

101.90 

109.50 

117.10 

124.70 

139.90 

155-10 

340 

93.93 

101.52 

109.10 

116.68 

124.26 

139.43 

154.59 

3.45 

93-21 

100.76 

108.31 

115.85 

123.40 

138.49 

153.58 

312 

92.49 

100.00 

107.51 

115.02 

122.53 

137.55 

152.57 

3.55 

91.78 

99.26 

106.73 

114.21 

121.68 

136.63 

151-58 

3.60 

91.07 

98.51 

105.95 

113.39 

120.83 

135.71 

150.59 

3.65 

90.72 

90.38 

98.15 

97.78 

105.57 
105.19 

112.99 
112.59 

120.41 
120.00 

135.25 
134.81 

150.10 
149.62 

3.70 

89.68 

97-05 

104.42 

111.79 

119.16 

133-90 

148.64 

89.00 

96.33 

103.67 

111.00 

118.34 

133.01 

147.68 

3.8O 

88.32 

95.62 

102.92 

110.22 

117.52 

132.12 

146.72 

3% 

87.31 

94.56 

101.81 

109.06 

116.31 

130.81 

145.31 

3.9O 

86.98 

94.21 

101.45 

108.68 

115.91 

130.38 

144.84 

4. 

85.67 

92.83 

100.00 

107.17 

114.33 

128.66 

142.99 

4.1O 

84.38 

91.48 

98.58 

105.68 

112.78 

126.98 

141.18 

4.1^ 

84.06 

91.14 

98.23 

105.31 

112.40 

126.56 

140.73 

4.2O 

83.12 

90.15 

97.19 

104.22 

111.25 

125.32 

139.39 

4M 

82.50 

89.50 

96.50 

103.50 

110.50 

124.51 

138.51 

4.3O 

81.88 

88.85 

95-82 

102.79 

109.76 

123.70 

137-63 

4% 

80.97 

87.89 

94.81 

101.73 

108.65 

122.50 

136.34 

4.4O 

80.66 

87.57 

94.48 

101.38 

108.29 

122.  IO 

135.91 

4V£ 

79.47 

86.31 

93.16 

100.00 

106.84 

120.53 

134.22 

4.60 

78.30 

85.08 

91.86 

98.64 

105.42 

118.99 

132.55 

4% 
4.7O 

78.01 
77.15 

84.78 
83.87 

91.54 
90-59 

98.31 
97.31 

105.07 
104.03 

118.61 
117.47 

132.14 
130.91 

4% 

76.59 

83.28 

89.97 

96.66 

103.34 

116.72 

130.10 

4.&0 

76.02 

82.68 

89-34 

96.00 

102.66 

115.98 

129.30 

4% 

75.19 

81.81 

88.42 

95.04 

101.65 

114.88 

128.12 

4.90 

74.92 

81.52 

88.12 

94.72 

101.32 

114.52 

127.72 

5. 

73.83 

80.38 

86.92 

93.46 

100.00 

113.08 

126.17 

5.1O 

72.77 

79-25 

85.74 

92.22 

98.70 

111.67 

124.64 

5/^ 

72.51 

78.98 

85.44 

91.91 

98.38 

111.32 

124.25 

5.2O 

71.72 

78.15 

84.58 

91.00 

97-43 

110.28 

123.14 

&/A. 

71.21 

77.61 

84.00 

90.40 

96.80 

109.60 

122.39 

5.30 

70.70 

77-07 

83.44 

89.81 

96.18 

108.92 

121.66 

5^H 

69.94 

76.27 

82.60 

88.93 

95.25 

107.91 

120.57 

5.4O 

69.69 

76.00 

82.32 

88.63 

94-95 

107.58 

120.21 

53^ 

68.70 

74.96 

81.22 

87.48 

93.74 

106.26 

118.78 

&% 

67.49 

73.68 

79.88 

86.07 

92.26 

104.65 

117.03 

5% 

66.31 

72.44 

78.56 

84.69 

90.81 

103.06 

115.31 

5% 

65.16 

71.22 

77.28 

83.34 

89.40 

101.52 

113.64 

6. 

64.03 

70.02 

76.02 

82.01 

88.01 

100.00 

111.99 

22   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.62 

109.71 

117.80 

125.89 

133-98 

150.16 

166.34 

3. 

100.00 

108.01 

116.02 

124.03 

132.04 

148.06 

164.08 

3.1O 

98.41 

106.35 

114.28 

122.21 

130.14 

146.00 

161.86 

3)6 

98.02 

105.93 

113.85 

121.76 

129.67 

145.49 

161.32 

3.2O 

96.86 

104.71 

112.57 

120.42 

128.27 

143.98 

159.69 

3M 

96.09 

103.91 

111.72 

119.54 

127.35 

142.98 

158.61 

3.30 

95-33 

103.11 

110.89 

118.66 

126.44 

142.00 

157.55 

3.35 

94.59 

102.33 

110.07 

117.80 

125.5-4 

141.03 

156.50 

3/^ 

94.21 

101.93 

109.65 

H7.37 

125.09 

140.53 

155-97 

3.4O 

93.84 

101.54 

109.24 

116.4)4 

124.64 

140.05 

155.45 

3.45 

93-n 

100.77 

108.44 

116.10 

123.76 

139.10 

154.42 

3l/o 

92.37 

100.00 

107.63 

115.25 

122.88 

138.14 

153.39 

3.55 

91.66 

99.25 

106.84 

114-43 

122.02 

137.20 

152.38 

3.60 

90.94 

98.49 

106.04 

113.60 

121.15 

136.26 

151.36 

326 

90.58 

98.12 

105.65 

113.19 

I2O.72 

135-79 

150.86 

3.65 

90.24 

97.75 

105.27 

112.79 

120.30 

135.34 

150.37 

3.70 

89.53 

97.01 

104.49 

111.97 

H9.45 

134-41 

149.38 

Q3/ 

88.83 

96.28 

103.72 

111.17 

118.61 

133.50 

148.40 

3.80 

88.14 

95-55 

102.96 

110.37 

117.78 

132.60 

147.42 

3% 

87.13 

94.48 

101.84 

109.20 

116.55 

131.27 

145.98 

3.90 

86.79 

94.13 

101.47 

108.81 

116.15 

130.83 

145.50 

4. 

85.46 

92.73 

100.00 

107.27 

114.54 

129.08 

143.62 

4.10 

84.16 

91.36 

98.56 

105.76 

112.96 

127.37 

141.77 

4  1/ 

83.83 

91.02 

98.20 

105.39 

112.57 

126.94 

141.31 

4.2O 

82.88 

90.01 

97.15 

104.28 

111.41 

125.68 

139.95 

*4  i^ 

82.25 

89.35 

96.45 

103.55 

110.65 

124.85 

139.05 

4.30 

81.62 

88.69 

95.76 

102.83 

109.89 

124.03 

138.16 

4% 

80.70 

87.72 

94.74 

101.75 

108.77 

122.S1 

136.84 

4.40 

80.40 

87.40 

94.40 

101.40 

108.40 

122.41 

136.41 

4^ 

79.19 

86.13 

93.06 

100.00 

106.94 

120.81 

134.68 

4.60 

78.01 

84.88 

9L75 

98.63 

105.50 

119.24 

132.99 

4% 

77.71 

84.57 

91.43 

98.29 

105.14 

118.86 

132.57 

4.70 

76.85 

83.66 

90.47 

97.28 

104.09 

117.71 

I3L33 

4% 

76.27 

83.05 

89.83 

96.61 

103.39 

116.95 

130.50 

4.80 

75.71 

82.46 

89.20 

95-95 

102.70 

116.19 

129.69 

4% 

74.87 

81.57 

88.27 

94.97 

101.68 

115.08 

128.48 

4.90 

74-59 

81.28 

87.96 

94.65 

101.34 

114.71 

128.08 

5. 

73.50 

80.12 

86.75 

93.37 

100.00 

113.25 

126.50 

5.10 

72.42 

78.99 

85-55 

92.12 

98.69 

111.82 

124.95 

5)6 

72.16 

78.71 

85.26 

91.81 

98.36 

111.47 

124.57 

5.2O 

71.37 

77.87 

84.38 

90.89 

97.40 

110.41 

123-43 

"53^ 

70.85 

77.33 

83.80 

90.28 

96.76 

109.72 

122.67 

5.30 

70.33 

76.78 

83.23 

89.68 

96.13 

109.03 

121.93 

5K 

69.57 

75.98 

82.38 

88.79 

95.20 

108.01 

120.82 

5.40 

69.32 

75.71 

82.10 

88.49 

94.89 

107.67 

120.45 

53^ 

68.32 

74.66 

80.99 

87.33 

93.66 

106.34 

119.01 

5% 

67.10 

73-37 

79.64 

85.90 

92.17 

104.70 

117.23 

5% 

65.92 

72.11 

78.31 

84.51 

90.70 

103.10 

115.49 

5% 

64-75 

70.88 

77.01 

83.14 

89.27 

101.53 

H3.79 

6. 

63.62 

69.68 

75.75 

81.81 

87.87 

100.00 

112.13 

222   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.64 

109.87 

118.09 

126.31 

134-53 

150.97 

167.41 

3. 

100.00 

108.14 

116.28 

124.41 

132.55 

148.83 

165.10 

3.1O 

98.39 

106.45 

114-50 

122.56 

130.61 

146.73 

162.84 

3/1? 

97.99 

106.03 

114.06 

122.10 

130.14 

146.21 

162.28 

3.2O 

96.81 

104.79 

112.76 

120.74 

128.71 

144.67 

160.62 

3M 

96.03 

103.97 

111.90 

119.84 

127.78 

143.65 

159.52 

3.30 

95-26 

103.16 

111.06 

118.95 

126.85 

142.64 

158.44 

3.35 

94.51 

102.36 

110.22 

118.08 

125.94 

141.65 

157.37 

3jN* 

94.12 

101.96 

109.80 

117.63 

125.47 

141.15 

156.83 

3.40 

93.75 

101.56 

109.38 

117.20 

125.02 

140.66 

156.29 

3.45 

93-01 

100.78 

108.56 

116.34 

124.12 

139.69 

155-24 

3\i 

92.26 

100.00 

107.74 

115.48 

123.22 

138.71 

154.19 

3.55 

91-53 

99.24 

106.94 

114.64 

122.34 

137.76 

153-16 

3.60 

90.80 

98.47 

106.13 

113.80 

121.46 

136.80 

152.13 

3% 

90.44 

98.09 

105.74 

II3-38 

121.03 

136.32 

151.62 

3.65 

90.09 

97.72 

105.34 

112.98 

120.60 

135.86 

151.12 

3.70 

89.37 

96.96 

104.55 

112.15 

119.74 

134.92 

150.10 

3% 

88.67 

96.22 

103.78 

111.33 

118.88 

133.99 

149.10 

3.80 

87.97 

95-49 

103.01 

110.52 

118.04 

I33-07 

148.11 

3% 

86.94 

94.40 

101.87 

109.33 

116.79 

131.72 

146.64 

3.9O 

86.60 

94.04 

101.49 

108.93 

116.38 

131-27 

146.15 

4. 

85.25 

92.63 

100.00 

107.37 

114.75 

129.49 

144.24 

4.1O 

83-94 

91.24 

98.54 

105.84 

113.14 

127-75 

142.35 

4M 

83.61 

90.89 

98.18 

105.46 

112.75 

127.31 

141.89 

4.20 

82.64 

89.88 

97.11 

104.34 

111.57 

126.04 

140.50 

4M 

82.01 

89.20 

96.40 

103.60 

110.80 

125.19 

139.59 

4.3O 

81.38 

88.54 

95-70 

102.87 

110.03 

124.36 

138.68 

4% 

80.44 

87.55 

94.67 

101.78 

108.89 

123.12 

137.34 

4.4O 

80.13 

87.23 

94.32 

101.42 

108.51 

122.71 

136.90 

4V 

78.91 

85.94 

92.97 

100.00 

107.03 

121.09 

135.14 

4.60 

77.72 

84.68 

91.64 

98.61 

105-57 

119-50 

I33-42 

4% 

77.42 

84.37 

91.32 

98.26 

105.21 

119.10 

133.00 

4.70 

76.55 

83.45 

90.34 

97.24 

104.14 

JI7-93 

I3I-73 

43/ 

75.97 

82.84 

89.70 

96.57 

103.43 

130.90 

4.8O 

75.40 

82.23 

89.07 

95.90 

102.73 

116.40 

130.07 

4% 

74.55 

81.34 

88.12 

94.91 

101.70 

115.27 

128.84 

4.90 

74.27 

81.04 

87.81 

94.58 

101.35 

114-90 

128.44 

5. 

73.17 

79.88 

86.58 

93.29 

100.00 

113.42 

126.83 

5.1O 

72.08 

78.73 

85.38 

92.02 

98.67 

111.96 

125.26 

gj£ 

71.82 

78.45 

85.08 

91.71 

98.34 

111.60 

124.87 

5.  2O 

71.02 

77.61 

84.19 

90.78 

97-37 

110.54 

123.71 

5/^ 

70.50 

77.05 

83.61 

90.17 

96.72 

109.83 

122.95 

5.30 

69.98 

76.51 

83.03 

89.56 

96.08 

109.14 

122.19 

5^ 

69.21 

75.69 

82.17 

88.06 

95.14 

108.11 

121.07 

5.40 

68.96 

75-42 

81.89 

88.36 

94-83 

107.76 

120.70 

53^ 

67.95 

74.36 

80.77 

87.18 

93.59 

106.41 

119.23 

5% 

66.73 

73-07 

79.40 

85.74 

92.08 

104.76 

H7-43 

5% 

65.53 

71.80 

78.07 

84.33 

90.60 

103.13 

115.67 

5J? 

64.36 

70.56 

76.76 

82.96 

89.15 

101.55 

H3-95 

6. 

63.22 

69.35 

75.48 

81.61 

87.74 

100.00 

112.26 

23  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

0  ^0 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.67 

110.02 

118.37 

126.72 

135.07 

i5i-77 

168.47 

3. 

100.00 

108.26 

116.53 

124.79 

133.06 

149.58 

166.11 

3.1O 

98.36 

106.54 

114.72 

122.90 

131.08 

147.44 

163.80 

3% 

97.96 

106.12 

114.28 

122.44 

130.60 

146.91 

163.23 

3.2O 

96.76 

104.86 

112.95 

121.05 

129.15 

145-34 

161.53 

3/^1 

95.97 

104.03 

112.08 

120.14 

128.19 

144.30 

160.42 

3.30 

95.19 

103.21 

III.  22 

119-23 

127.25 

143.28 

159.31 

3.35 

94.42 

102.40 

110.37 

118.34 

126.32 

142.27 

158.22 

3% 

94.03 

101.99 

109.94 

117.90. 

125.85 

141.76 

157.67 

3.4O 

93.65 

101.59 

109.52 

117.45 

125.39 

141.26 

157.12 

3.45 

92.90 

100.80 

108.69 

116.58 

124.48 

140.27 

156.05 

3% 

92.15 

100.00 

107.85 

115.71 

123.56 

139.27 

154.98 

3.55 

91.41 

99.22 

107.04 

114.86 

122.67 

138.30 

153-93 

3.60 

90.67 

98.44 

106.22 

114.00 

121.77 

137.32 

152.87 

3_% 

90.30 

98.06 

105.82 

II3-57 

121.33 

136.84 

152.35 

3.65 

89.95 

97.68 

105.42 

113.16 

120.90 

136.37 

151.84 

3.70 

89.22 

96.92 

104.62 

112.32 

120.02 

135.41 

150.81 

3% 

88.51 

96.17 

103.83 

111.49 

119.15 

134.47 

149.79 

3.80 

87.80 

95-43 

103.05 

110.67 

118.29 

133.54 

148.78 

3% 

86.76 

94.33 

101.89 

109.46 

117.02 

132.15 

147.29 

3:90 

86.42 

93.96 

101.51 

109.06 

116.60 

131-70 

146.79 

4. 

85.05 

92.53 

100.00 

107.47 

114.95 

129.89 

144.84 

4.1O 

83.72 

91.12 

98.52 

105.92 

113-32 

128.12 

142.92 

83.39 

90.77 

98.15 

105.54 

112.92 

127.68 

142.45 

O 

82.41 

89-74 

97.07 

104.40 

111.73 

126.38 

141.04 

43^ 

81.77 

89.06 

96.35 

103.65 

110.94 

125.52 

140.11 

4.30 

81.13 

88.39 

95.65 

102.90 

110.16 

124.67 

139.19 

4% 

80.19 

87.39 

94.60 

101.80 

109.01 

123.42 

137.83 

4.40 

79.88 

87.06 

94.25 

101.44 

108.62 

123.00 

137-37 

4^ 
4.60 

78.64 
77-44 

85.76 
84.49 

92.88 
91.54 

100.00 

98.59 

107.12 
105.64 

121.36 
119.74 

135.59 
133-84 

4% 

77.14 

84.17 

91.21 

98.24 

105.28 

119.34 

133.41 

4.70 

76.26 

83-24 

90.22 

97-21 

104.19 

118.16 

132-13 

4% 

75.67 

82.62 

89.57 

96.52 

103.48 

117.38 

131.28 

4.80 

75-iQ 

82.01 

88.93 

95-85 

102.77 

116.60 

130.44 

4% 

74.24 

81.11 

87.98 

94.85 

101.72 

115.45 

129.19 

4.90 

73.96 

80.  81 

87.67 

94-52 

101.37 

115.08 

128.78 

5. 

72.85 

79.63 

86.42 

93.21 

100.00 

113.58 

127.15 

5.1O 

71-75 

78.48 

85.20 

91-93 

98.65 

112.  II 

125.56 

53^ 

71.48 

78.19 

84.90 

91.61 

98.32 

111.74 

125.16 

5.  2O 

70.68 

77-35 

84.01 

90.67 

97-33 

no.  66 

123.99 

5/^ 

70.16 

76.79 

83.42 

90.05 

96.68 

109.95 

123.21 

5.3O 

69.63 

76.24 

82.84 

89.44 

96.04 

109.24 

122.44 

5/^ 

68.86 

75.42 

81.97 

88.53 

95.08 

108.19 

121.31 

5.4O 

68.60 

75-15 

81.69 

88.23 

94-77 

107.85 

120.93 

53^ 

67.60 

74.08 

80.56 

87.04 

93.52 

106.48 

119.44 

5% 

66.36 

72.77 

79.18 

85.58 

91.99 

104.81 

117.62 

5M 

65.16 

71.49 

77.83 

84.16 

90.50 

103.17 

115.84 

5% 

63.98 

70.25 

76-51 

82.77 

89.04 

101.57 

114.09 

6. 

62.84 

69.03 

75.22 

81.42 

87.61 

100.00 

112.39 

232   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.70 

110.17 

118.65 

127.13 

135.60 

152.56 

169.51 

3. 

100.00 

108.39 

116.78 

125.16 

133.55 

150.33 

167.11 

3.1O 

98.34 

106.64 

114.94 

123.24 

I3L54 

148.15 

164.75 

3^ 

97.93 

106.21 

114.49 

122.77 

131.05 

147.61 

164.17 

3l2O 

96.71 

104.93 

113.14 

121.36 

129-57 

146.00 

162.43 

07% 

95.91 

104.09 

112.26 

120.43 

128.60 

144.95 

161.29 

3.30 

95.12 

103.25 

111.38 

119.51 

127.64 

143.90 

160.16 

3.35 

94.34 

102.43 

110.52 

118.61 

126.70 

142.87 

159.05 

3% 

93-95 

102.02 

110.08 

118.15 

126.22 

142.36 

158.49 

3.40 

93.56 

101.61 

109.66 

117.70 

125.75 

141.84 

157.94 

3.45 

92.80 

100.81 

108.81 

116.82 

124.82 

140.83 

156.85 

3\4 

92.04 

100.00 

107.96 

115.93 

123.89 

139.82 

155.75 

3.55 

91.29 

99.21 

107.14 

115.06 

122.98 

138.83 

154-68 

3.6O 

90.54 

98.42 

106.31 

114.19 

122.07 

137.84 

153.61 

3% 
3.65 

90.17 

89.81 

98.03 
97.65 

105.90 
105.50 

113-76 
113.34 

121.63 
121.18 

137.35 
136.87 

153-08 
152.56 

3.70 

89.07 

96.88 

104.68 

112.49 

120.29 

135-90 

151-51 

3% 

88.35 

96.12 

103.88 

111.65 

119.41 

134.94 

150.47 

3.80 

87.64 

95.36 

103.09 

110.82 

118.54 

133-99 

149.44 

3% 

86.58 

94.25 

101.92 

109.58 

117.25 

132.59 

147.92 

3.9O 

86.23 

93-88 

101.53 

109.18 

116.83 

132.12 

147.42 

4. 

*  84.86 

92.43 

100.00 

107.57 

115.14 

130.29 

145.43 

4.1O 

83-51 

91.00 

98.50 

106.00 

"3.49 

128.49 

143.48 

4^ 

83.17 

90.65 

98.13 

105.61 

113.09 

128.04 

143.00 

4.20 

82.19 

89.61 

97.03 

104.45 

in.  88 

126.72 

141.57 

4J^L 

81.54 

88.92 

96.31 

103.69 

111.08 

125.85 

140.62 

4.3O 

80.89 

88.24 

95-59 

102.94 

110.29 

124.99 

139.69 

4% 

79.94 

87.23 

94.53 

101.82 

109.12 

123.71 

138.29 

4^0 

79-62 

86.90 

94.18 

101.46 

108.73 

123.29 

137-84 

4% 

78.38 

85.59 

92.79 

100.00 

107.21 

121.62 

136.03 

4.60 

77-16 

84.30 

91.44 

98.57 

105.71 

119.98 

134.26 

4^ 

76.86 

83.98 

91.10 

98.22 

105.34 

119.58 

133.82 

4.7O 

75-97 

83.04 

90.11 

97.17 

104.24 

118.38 

132.51 

4% 

75.38 

82.42 

89.45 

96.48 

103.52 

117.58 

131.65 

4^0 

74-80 

81.80 

88.80 

95.8o 

102.80 

116.80 

130.80 

4% 

73.94 

80.89 

87.84 

94.79 

101.74 

115.64 

129.54 

4.90 

73-66 

80.59 

87.52 

94-45 

101.39 

115-25 

129.12 

5. 

72.53 

79.40 

86.27 

93.13 

100.00 

113.73 

127.47 

5.10 

71-43 

78.23 

85.04 

91.84 

98.64 

112.24 

125.85 

5M 

71.16 

77.95 

84.73 

91.52 

98.30 

111.88 

125.44 

5f20 

70.35 

77.09 

83.83 

90.57 

97.30 

110.78 

124.26 

5/£ 

69.82 

76.53 

83.24 

89.94 

96.65 

110.06 

123.47 

5.3O 

69.30 

75-97 

82.65 

89.32 

96.00 

109.34 

122.69 

5/a 

68.52 

75.15 

81.77 

88.40 

95.03 

108.29 

121.54 

5.40 

68.26 

74.87 

81.49 

88.  10 

94.71 

107.93 

121.16 

5,% 

67.25 

73.80 

80.35 

86.90 

93.45 

106.55 

119.65 

6% 

66.01 

72.48 

78.96 

85.43 

91.91 

104.86 

117.81 

«# 

64.80 

71.20 

77.60 

84.00 

90.40 

103.20 

116.00 

5% 

63.62 

69.94 

76.27 

82.60 

88.93 

101.58 

114.24 

6. 

62.46 

68.72 

74.98 

81.23 

87.49 

100.00 

112.51 

24    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

101.72 

110.32 

118.92 

127.53 

136.13 

153.33 

170-54 

3. 

100.00 

108.51 

117.02 

125.53 

134.04 

151.06 

168.09 

3.1O 

98.32 

106.74 

115.16 

123.58 

132.00 

148.84 

165.68 

3^ 

97.90 

106.30 

114.70 

123.09 

131.49 

148.29 

165.09 

3.20 

96.67 

105.00 

113-33 

121.66 

129.99 

146.66 

163.32 

3% 

95.86 

104.14 

112.43 

120.72 

129.01 

145.58 

162.1(5 

3.30 

95-05 

103.30 

111.54 

119.79 

128.03 

144.52 

161.01 

3.35 

94.26 

102.47 

110.67 

118.87 

127.07 

143.47 

159.88 

3% 

93-87 

102.04 

IIO.  22 

118.40 

126.58 

142.94 

I59-30 

3.40 

93.47 

101.63 

109.79 

117.95 

126.11 

142.42 

158.74 

3.45 

92.70 

100.82 

108.93 

117.05 

125.17 

141.40 

157.63 

3^ 

91.93 

100.00 

108.07 

116.15 

124.22 

140.37 

156.51 

3.55 

91.17 

99.20 

107.23 

115.27 

123.30 

139.36 

155-42 

3.6O 

90.41 

98.40 

106.39 

114.38 

122.37 

138.35 

154.33 

3% 
3.65 

90.04 

89.67 

98.01 

97.62 

105.98 
105.57 

H3.95 
113.52 

121.92 
121.47 

137.85 
137.37 

153.79 
153.26 

3.7O 

88.93 

96.84 

104.74 

112,65 

120.56 

136.38 

152.19 

3% 

88.20 

96.07 

103.93 

111.80 

119.67 

135.40 

151.14 

3.8O 

87.48 

95.30 

103.13 

110.96 

118.78 

134.44 

150.09 

3% 

86.41 

94.17 

101.94 

109.71 

117.48 

133.01 

148.54 

3.90 

86.06 

93-So 

101.55 

109.30 

117.04 

132.54 

148.03 

4. 

84.66 

92.33 

100.00 

107.67 

115.34 

130.67 

146.01 

4.1O 

83-30 

90.89 

98.48 

106.07 

113.66 

128.85 

144.03 

4« 

82.96 

90.54 

98.11 

105.68 

113.25 

128.39 

143.54, 

4.20 

81.97 

89.48 

96.99 

104.51 

112.  02 

127.05 

142.08 

4K 

81.31 

88.78 

96.26 

103.74 

111.22 

126.17 

141.12 

4.30 

80.66 

88.10 

95-54 

102.98 

110.42 

125.29 

140.17 

4% 

79.69 

87.08 

94.46 

101.85 

109.23 

124.00 

138.76 

4^0 

79.38 

86.74 

94.11 

101.47 

108.84 

123.57 

138.30 

AM 

78.12 

85.42 

92.71 

100.00 

107.29 

121.88 

136.46 

4.6O 

76.89 

84.11 

9L34 

98-56 

105.78 

I2O.22 

134-66 

4^ 

76.59 

83.79 

91.00 

98.20 

105.40 

119.81 

134.21 

4.7O 

75.69 

82.84 

89.99 

97.14 

104.29 

118.59 

132.89 

4% 

75.10 

82.21 

89.33 

96.44 

103.56 

117.79 

132.02 

4.80 

74-51 

8i.59 

88.67 

95-75 

102.83 

116.99 

131-15 

4% 

73.64 

80.07 

87.70 

94.73 

101.76 

115.81 

129.87 

4.90 

73.36 

80.37 

87.38 

94-39 

101.40 

115.42 

129.45 

5. 

72.23 

79.17 

86.11 

93.06 

100.00 

113.89 

127.77 

5.10 

71.12 

78.00 

84.87 

91-75 

98.62 

112.38 

126.13 

5^ 

70.85 

77.71 

84.57 

91.43 

98.29 

112.00 

125.72 

5.20 

70.03 

76.84 

83.65 

90.47 

97-28 

110.90 

124.52 

5K 

69.50 

76.28 

83.05 

89.83 

96.61 

110.17 

123.72 

5.30 

68.97 

75-72 

82.46 

89.21 

95-95 

109.44 

122.94 

&H 

68.19 

74.88 

81.58 

88.28 

94.98 

108.37 

121.77 

5.40 

67-93 

74.6i 

81.29 

87.97 

94-65 

108.02 

121.38 

5« 

66.91 

73.53 

80.14 

86.76 

93.38 

106.62 

119.86 

5.% 

65.66 

72.20 

78.74 

85.28 

91.82 

104.91 

117.99 

5% 

64.44 

70.91 

77.37 

83.84 

90.30 

103.23 

116.16 

m 

63.26 

69.65 

76.04 

82.43 

88.82 

101.60 

114-38 

6. 

62.10 

68.42 

74.73 

81.05 

87.37 

100.00 

112.63 

242  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

l\% 

4% 

41% 

5% 

6% 

1% 

2.9O 

101.75 

110.47 

119.20 

127.92 

136.65 

154-10 

171.55 

3. 

100.00 

108.63 

117.26 

125.89 

134.52 

151.79 

169.05 

3.1O 

98.29 

106.83 

H5.37 

123.91 

132.44 

149-52 

166.60 

3  "4* 

97.87 

106.39 

114.90 

123.42 

131.93 

148.96 

165,99 

3.2O 

96.62 

105.07 

H3-5I 

121.96 

130.41 

147.30 

z64.zg 

3/^ 

95.80 

104.20 

112.60 

121.00 

129.40 

146.21 

163.01 

3.3O 

94*99 

103.34 

111.70 

120.06 

128.41 

Z45.I2 

161.84 

3.35 

94.19 

102.50 

110.81 

119.13 

127.44 

144.06 

160.69 

3% 
3.40 

93.78 
93.39 

102.07 
101.65 

110.36 
109.92 

118.65 
118.19 

126.94 
126.46 

143.52 

142.99 

i  60.10 
159.53 

3.45 

92.61 

100.83 

109.05 

117.28 

125.50 

I4I-95 

158.40 

3-V£ 

91.82 

100.00 

108.18 

116.36 

124.54 

140.90 

157.26 

3.55 

91.06 

99.19 

107.33 

"5-47 

123.60 

Z39-88 

I56.Z5 

3.6O 

90.29 

98.38 

106.48 

114.57 

122.66 

138.85 

155.04 

1:65 

89.91 

89.54 

97.98 

97.59 

106.06 
105.65 

114.13 
113.70 

122.20 

121.74 

138.35 
137.85 

153.'95 

3.7O 

88.79 

96.80 

104.81 

112.82 

120.82 

Z36.84 

Z52!86 

OS/ 

88.05 

96.02 

103.98 

111.95 

119.92 

135.85 

151.79 

3.80 

87.32 

95.24 

103.17 

III.  10 

119.02 

134.87 

150.73 

3% 

86.24 

94.10 

101.97 

109.83 

117.70 

133.42 

149.15 

3.90 

85.88 

93-72 

101.57 

109.41 

117.26 

132.94 

148.63 

4. 

84.47 

92.24 

100.00 

107.76 

115.53 

131.05 

146.58 

4.1O 

83.10 

90.78 

98.46 

106.15 

113.83 

z  29.20 

Z44-56 

4M 

82.76 

90.42 

98.08 

105.75 

113.41 

128.74 

144.07 

4.20 

81.75 

89.35 

96.96 

104.56 

112.17 

Z27-38 

142.59 

4.  l/ 

81.08 

88.65 

96.22 

103.78 

111.35 

126.48 

141.61 

4.30 

80.43 

87.96 

95.48 

103.01 

110.54 

125-59 

Z40.65 

4% 

79.46 

86.93 

94.40 

101.87 

109.34 

124.28 

139.22 

4.4O 

79-14 

86.59 

94.04 

101.49 

108.94 

Z23.84 

138.75 

4*l> 

77.87 

85.25 

92.62 

100.00 

107.38 

122.13 

136.88 

4.60 

4% 

£8 

83-93 
83.61 

91.24 
90.90 

98.54 

98.18 

105.84 
105.46 

Z20.45 
120.03 

135.05 
134.60 

4.70 

75.42 

82.65 

89.88 

97." 

104.34 

118.80 

133-26 

4% 

74.82 

82.02 

89.21 

96.40 

103.60 

117.98 

132.37 

4.80 

74.23 

81.39 

88.55 

95-71 

102.86 

117.18 

zsz.so 

4% 

73.36 

80.46 

87.57 

94.68 

101.78 

115.99 

130.20 

4.90 

73.07 

80.16 

87.24 

94-33 

101.42 

"5-59 

129-77 

5. 

71.93 

78.95 

85.96 

92.98 

100.00 

114.04 

128.07 

5.1O 

70.81 

77.76 

84.71 

91.66 

98.61 

112.51 

126.41 

5^ 

70.54 

77.47 

84.40 

91.34 

98.27 

112.13 

126.00 

5.20 

5/^i 

69.72 
69.18 

76.60 
76.03 

83.48 

82.88 

90.37 
89.73 

97.25 

96.58 

zzz.oz 

110.27 

124-77 
123.97 

5.3O 

68.65 

75-47 

82.28 

89.10 

95.91 

109.54 

123.17 

5?^ 

67.86 

74.63 

81.39 

88.16 

94.93 

108.46 

121.99 

5.40 

67.60 

74-35 

81.10 

87.85 

94-60 

108.10 

Z2Z.60 

5}-£ 

66.58 

73.26 

79.95 

86.63 

93.32 

106.68 

120.05 

&% 

65-32 

71-93 

78.53 

85.14 

91-74 

104.95 

Ii8.z6 

5/^ 

64.10 

70.63 

77.15 

83.68 

90.21 

103.26 

116.32 

g* 

o. 

62.91 
61.75 

69.36 
68.12 

75-81 

74.50 

82.26 

80.87 

88.7Z 

87.25 

101.61 
100.00 

114-52 
112.75 

25  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

4^% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.77 

110.62 

119.46 

128.31 

137.16 

154.85 

172.55 

3. 

100.00 

108.75 

117.50 

126.25 

135.00 

152.50 

170.00 

3.1O 

98.27 

106.92 

115-58 

124.23 

132.89 

150.19 

167.50 

STB 

97.84 

106.47 

115.10 

123.73 

132.36 

149.62 

166.88 

3.20 

96.58 

105.14 

113.70 

122.26 

130.81 

147.93 

165.05 

«5/4 

95.74 

104.26 

112.77 

121.28 

129.80 

146.82 

163.85 

3.30 

94.92 

103.39 

111.85 

120.32 

128.79 

145-72 

162.65 

3.35 

94.11 

102.54 

110.95 

119.38 

127.80 

144.64 

161,48 

3% 

93.70 

102.10 

110.50 

118.90 

127.29 

144.09 

160.89 

3.4O 

93.30 

101.68 

110.05 

118.43 

126.80 

143.55 

160.30 

3.45 

92.51 

100.84 

109.17 

117.50 

125.83 

142.49 

159-15 

314 

91.71 

100.00 

108.29 

116.57 

124.86 

141.43 

158.00 

3.55 

90.94 

99.18 

107.43 

115.66 

123.91 

140.39 

156.87 

3.60 

90.16 

98.36 

106.56 

114.75 

122.95 

139.34 

155.74 

3.% 

89.78 

97.96 

106.13 

114.31 

122.48 

138.83 

155.18 

3.65 

89.41 

97.56 

105.72 

113.87 

122.02 

138.32 

154.63 

3.70 

88.65 

96.76 

104.87 

112.98 

121.08 

137.30 

153-5* 

3% 

87.90 

95.97 

104.03 

112.10 

120.17 

136.30 

152.43 

3.80 

87.16 

95.19 

103.21 

111.23 

119.26 

135-30 

I5L35 

3% 

86.07 

94.03 

101.99 

109.95 

117.91 

133.83 

149.75 

3.9O 

85.71 

93-65 

101.59 

109.53 

117.47 

133.34 

149.22 

4. 

84.29 

92.14 

100.00 

107.86 

115.71 

131.42 

147.14 

4.10 

82.90 

90.67 

98.45 

106.22 

H3.99 

129.54 

145.09 

4/^j 

82.55 

90.31 

98.06 

105.82 

113.57 

129.08 

144.58 

4.2O 

81.54 

89.23 

96.92 

104.62 

112.31 

127.70 

143.08 

4/^ 

80.87 

88.52 

96.17 

103.83 

111.48 

126.79 

142.09 

4.30 

80.20 

87.82 

95-43 

103.05 

110.66 

125.89 

141.11 

4% 

79.22 

86.78 

94.33 

101.89 

109.44 

124.55 

139.66 

4.40 

78.90 

86.44 

93-97 

101.51 

109.04 

124.11 

I39.I9 

4^ 

77.62 

85.08 

92.54 

100.00 

107.46 

122.38 

137.29 

4.60 

76.38 

83.76 

91.14 

98.52 

105.91 

120.67 

135.44 

4% 

76.07 

83.43 

90.80 

98.16 

105.52 

120.25 

134.98 

4.70 

75.15 

82.46 

89.77 

97.08 

104.38 

119.00 

133.62 

4% 

74.55 

81.82 

89.09 

96.36 

103.64 

118.18 

132.72 

4.&0 

73.96 

81.19 

88.42 

95-66 

102.89 

117.36 

131-83 

4% 

73.08 

80.26 

87.44 

94.62 

101.79 

116.15 

130.51 

4.90 

72.78 

79.95 

87.11 

94.27 

101.43 

115.76 

130.08 

5. 

71.64 

78.73 

85.82 

92.91 

100.00 

114.18 

128.36 

5.1O 

70.51 

77-54 

84.56 

91.58 

98.60 

112.64 

126.68 

5^ 

70.24 

77.24 

84.24 

91.25 

98.25 

112.25 

126.26 

5.2O 

69.42 

76.37 

83.32 

90.27 

97.22 

III.  12 

125.02 

5/^ 

68.87 

75.79 

82.71 

89.62 

96.54 

110.38 

124.21 

5.3O 

68.34 

75.22 

82.10 

88.99 

95.87 

109.64 

123.40 

5% 

67.55 

74.38 

81.21 

88.04 

94.88 

108.54 

122.20 

5^0 

67.29 

74.10 

80.92 

87.73 

94-55 

108.18 

121.81 

5/^jj 

66.25 

73.00 

79.75 

86.50 

93.25 

106.75 

120.25 

5^8 

64.99 

71.66 

78.33 

85.00 

91.67 

105.00 

118.34 

5^ 

63.77 

70.35 

76.94 

83.53 

90.12 

103.29 

116.47 

5% 

62.57 

69.08 

75.59 

82.10 

88.61 

101.63 

114.65 

6. 

61.41 

67.84 

74.27 

80.70 

87.14 

100.00 

112.86 

25  2  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

l\% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.79 

110.76 

119-73 

128.70 

137.66 

155-60 

173-53 

3. 

100.00 

108.87 

117.73 

126.60 

135.47 

153.20 

170.94 

3.1O 

98.25 

107.01 

115.78 

124-55 

133.32 

150.86 

168.39 

3^-« 

97.81 

106.56 

115.30 

124.04 

132.79 

150.28 

167.76 

3.20 

96.53 

105.20 

113.87 

122.54 

131.22 

148.56 

165.90 

3% 

95.69 

104.31 

112.93 

121.56 

130.18 

147.43 

164.67 

3.30 

94-85 

103.43 

112.  01 

120.58 

129.16 

146.31 

163.46 

3.35 

94.04 

102.57 

111.10 

119.62 

128.15 

145.21 

162.26 

3% 

93-62 

102.13 

110.63 

119.13 

127.64 

144.65 

161.66 

3.40 

93.22 

101.70 

110.18 

118.66 

127.14 

144.10 

161.06 

3.45 

92.42 

100.85 

109.29 

117.72 

126.16 

143.02 

159.89 

3% 

91.61 

100.00 

108.39 

116.78 

125.17 

141.94 

158.72 

3.55 

90.83 

99.17 

107.52 

115.86 

124.20 

140.89 

157-57 

3.6O 

90.04 

98.34 

106.64 

114.94 

123.23 

139.83 

156.42 

3.65 

89.66 

89.28 

97-93 
97.53 

106.21 
105.78 

114.48 
114.04 

122.76 
122.29 

I39.3I 
138.80 

155-86 
155.30 

3.70 

88.51 

96.72 

104.92 

113.13 

121.34 

137.76 

154-17 

3% 

87.75 

95.92 

104.08 

112.25 

120.41 

136.74 

153.06 

3.80 

87.01 

95-13 

103.25 

in.37 

119.49 

135-73 

151-96 

3% 

85.90 

93.96 

102.02 

110.07 

118.12 

134.23 

150.34 

3.9O 

85-54 

93-57 

101.61 

109.64 

117.67 

133-74 

149.80 

4. 

84.11 

92.05 

100.00 

107.95 

115.89 

131.79 

147.68 

4.1O 

82.70 

90.56 

98.43 

106.29 

114.15 

129.88 

145-60 

4)4 

82.36 

90.19 

98.04 

105.88 

113.72 

129.41 

145.09 

4.2O 

8i.33 

89.11 

96.89 

104.67 

112.45 

128.01 

143-57 

4K 

80.65 

88.39 

96.13 

103.87 

111.61 

127.09 

142.56 

4.3O 

79.98 

87.68 

95.38 

103.08 

110.78 

126.17 

I4I-57 

4% 

79.00 

86.63 

94.27 

101.91 

109.55 

124.82 

140.10 

4^0 

78.67 

86.29 

93.91 

101.52 

109.14 

124.38 

139-61 

4V 

77.38 

84.92 

92.46 

100.00 

107.54 

122.62 

137.69 

4.60 

76.12 

83-59 

91.05 

98.51 

105.97 

120.89 

i35-8i 

4££ 

75.81 

83.25 

90.70 

98.14 

105.58 

120.47 

135.35 

4.7O 

74.89 

82.28 

89.66 

97.05 

104.43 

119.20 

133-97 

4% 

74.29 

81.63 

88.98 

96.33 

103.67 

118.37 

133.06 

4^0 

73-69 

81.00 

88.31 

95.6i 

102.92 

"7-54 

132.16 

4% 

72.80 

80.05 

87.31 

94.56 

101.81 

116.32 

130.83 

4.9O 
5. 

72.51 
71.35 

79-74 

78.52 

86.98 

85.68 

94.21 
92.84 

101.45 
100.00 

115.92 
114.32 

130.39 
128.65 

5.10 

70.22 

77-31 

84.40 

91.49 

98.58 

112.76 

126.94 

5M 

69.95 

77.02 

84.09 

91.16 

98.23 

112.38 

126.52 

5.20 

69.12 

76.14 

83.16 

90.17 

97-19 

111.23 

125.27 

634 

68.57 

75.56 

82.54 

89.52 

96.51 

110.48 

124.44 

5.3O 

68.04 

74-98 

8i.93 

88.88 

95-83 

109.73 

123.63 

&% 

67.24 

74.14 

81.03 

87.93 

94.83 

108.62 

122.42 

5.4O 

66.98 

73-86 

80.74 

87.62 

94.50 

108.25 

X22.O2 

&/£ 

65.94 

72.75 

79.56 

86.38 

93.19 

106.81 

120.44 

&% 

64.67 

71.40 

78.13 

84.86 

91.58 

105.05 

118.50 

&% 

63.44 

70.09 

76.74 

83.38 

90.03 

103.32 

116.62 

5/2 

62.24 

68.81 

75.38 

81.94 

88.51 

101.64 

114.78 

6. 

61.07 

67.56 

74.05 

80.54 

87.02 

100.00 

112.98 

26  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.82 

110.90 

119.99 

129.07 

138.16 

156.33 

174.50 

3. 

100.00 

108.98 

117.96 

126.95 

135.93 

153.89 

171.86 

3.1O 

98.22 

107.10 

115.98 

124.87 

133.75 

151.51 

169.27 

•3% 

97.79 

106.64 

115.50 

124.35 

133.21 

150.92 

168.63 

3.20 

96.49 

105.27 

114.05 

122.83 

131.61 

149.17 

166.73 

*-*/4 

95.63 

104.37 

113.10 

121.83 

130.56 

148.02 

165.48 

3.30 

94-79 

103.47 

112.15 

120.84 

129.52 

146.88 

164.25 

3.35 

93.96 

102.60 

111.23 

119.87 

128.50 

145.76 

163.03 

3% 
3.4O 

93.54 
93.13 

102.15 
101.72 

110.76 
110.30 

H9.37 

118.89 

127.98 
127.47 

145-20 
144.64 

162.42 
161.81 

3.45 

92.32 

100.86 

109.40 

117.94 

126.47 

143.55 

160.62 

3V2 

91.51 

100.00 

108.49 

116.98 

125.47 

142.45 

159.43 

3.55 

90.72 

99.16 

107.61 

116.05 

124.49 

141-38 

158.26 

3.6O 

89.92 

98.32 

106.72 

115.11 

123.51 

140.30 

157.09 

3% 
3.65 

89.53 
89.15 

97.91 
97.50 

106.28 
105.85 

114-65 
114.20 

123.03 
122.55 

139-77 
139.25 

156.52 

155.95 

3.7O 

88.37 

96.68 

104.98 

113-29 

121.59 

138.20 

154.81 

3% 

87.61 

95.87 

104.13 

112.39 

120.65 

137.16 

153.68 

3&0 

86.86 

95.07 

103.29 

111.50 

119.71 

136.14 

152.57 

3% 

85.74 

93.89 

102.04 

110.18 

118.33 

134.62 

150.91 

3.9O 

85.38 

93.50 

101.62 

109.75 

117.87 

134.12 

150.37 

4. 

83.93 

91.96 

100.00 

108.04 

116.07 

132.14 

148.22 

4.10 

82.51 

90.46 

98.41 

106.36 

114.31 

130.21 

146.11 

4/1? 

82.16 

90.09 

98.02 

105.95 

113.87 

129.73 

145.59 

4.20 

81.12 

88.99 

96.85 

104.72 

112.58 

128.31 

144.04 

4/4 

80.44 

88.27 

96.09 

103.91 

111.73 

127.38 

143.03 

4.3O 

79-77 

87-55 

95-33 

103.11 

110.89 

126.46 

142.02 

4% 

78.77 

86.49 

94.21 

101.93 

109.65 

125.09 

140.53 

4.4O 

78.44 

86.14 

93.84 

101.54 

109.24 

124.64 

140.03 

4^ 

77.15 

84.76 

92.38 

100.00 

107.G2 

122.85 

138.09 

4.6O 

75.88 

83.42 

90.95 

98.49 

106.03 

121.  II 

136.18 

4% 

75.57 

83.08 

90.60 

98.12 

105.64 

120.67 

135.71 

4.70 

74.64 

82.10 

89.56 

97.02 

104.48 

119-39 

134-31 

4% 

74.03 

81.45 

88.87 

96.29 

103.71 

118.55 

133.39 

4.8O 

73-43 

80.  81 

88.19 

95-57 

102.95 

117.72 

132.48 

4% 

72.53 

79.86 

87.18 

94.51 

101.83 

116.48 

131.13 

4.90 

72.24 

79-54 

86.85 

94.16 

101.46 

116.07 

130.68 

5. 

71.08 

78.31 

85.54 

92.77 

100.00 

114.46 

128.92 

5.10 

69.94 

77.10 

84.25 

91.41 

98.57 

112.88 

127.20 

£>i^ 

69.66 

76.80 

83.94 

91.08 

98.22 

112.49 

126.77 

5.2O 

68.83 

75.91 

83.00 

90.08 

97.17 

111-33 

125.50 

o/^ 

68.28 

75.33 

82.38 

89.43 

96.48 

110.57 

124.67 

5.30 

67.74 

74-75 

81.77 

88.78 

95-79 

109.82 

123.84 

5% 

66.94 

73.90 

80.86 

87.82 

94.78 

108.70 

122.62 

5^0 

66.68 

73-62 

80.56 

87-50 

94-45 

108.33 

122.22 

&/4 

65.64 

72.51 

79.38 

86.25 

93.13 

106.87 

120.62 

&% 

64.36 

71.15 

77-94 

84-73 

91.52 

105.09 

118.67 

5% 

63.13 

69.83 

76.54 

83.24 

89.94 

103.35 

116.76 

&% 

61.92 

68.55 

75-17 

81.79 

88.41 

101.66 

114.90 

6. 

60.75 

67.29 

73.83 

80.38 

86.92 

100.00 

113.08 

262   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

l\% 

4% 

4J% 

5% 

6% 

1% 

2.90 

101.84 

111.04 

120.24 

129.45 

138.65 

157-05 

175.46 

3. 

100.00 

109.10 

118.19 

127.29 

136.38 

154.57 

172.77 

3.1O 

98.20 

107.19 

116.18 

125.18 

I34-I7 

152.15 

170.13 

97.76 

106.72 

115.69 

124.65 

133.62 

151.55 

169.48 

3.20 

96.44 

105.33 

114.22 

123.11 

132.00 

149-77 

167.55 

95.58 

104.42 

113.26 

122.09 

130.93 

148.61 

166.28 

3^30 

94-73 

103-51 

112.30 

121.09 

129.88 

M7-45 

165.02 

3.35 

93.89 

102.63 

111.37 

120.10 

128.84 

146.31 

163.79 

93-47 

102.18 

110.89 

119.60 

128.32 

145.74 

163.16 

3  4O 

93.05 

101.74 

110.43 

119.11 

127.80 

145.17 

162.55 

3*.45 

92.23 

100.87 

109.51 

118.15 

126.79 

144.06 

161.34 

91.41 

100.00 

108.59 

117.18 

125.77 

142.95 

160.13 

3.55 

90.61 

99.15 

107.69 

116.24 

124.78 

141.86 

158.94 

3.60 

89.81 

98.30 

106.79 

115.29 

123.78 

140.77 

157.75 

3% 

89.41 

97-88 

106.35 

114.82 

123.29 

140.23 

I57.I7 

3^65 

89.03 

97.47 

105.92 

114.37 

122.81 

139.70 

156.59 

3.70 

88.24 

96.64 

105.04 

H3.44 

121.84 

138.63 

155-43 

87.47 

95.82 

104.18 

112.53 

120.88 

137.58 

154.29 

3.80 

86.71 

95-02 

103.32 

111.63 

H9.93 

136.54 

153-16 

3% 

85.59 

93.82 

102.06 

110.30 

118.53 

135.01 

151.48 

3.9O 

85.22 

93-43 

101.64 

109.86 

118.07 

134.50 

150.93 

4. 

83.75 

91.88 

100.00 

108.12 

116.25 

132.50 

148.74 

4.10 

82.32 

90.36 

98.39 

106.43 

114.46 

130.53 

146.60 

4^ 

81.97 

89.98 

98.00 

106.01 

114.02 

130.05 

146.08 

4.20 

80.93 

88.87 

96.82 

104.77 

112.72 

128.61 

144.51 

4M 

80.24 

88.14 

96.05 

103.95 

111.86 

127.67 

143.48 

4.30 

79.56 

87.42 

95.28 

103.14 

III.OI 

126.73 

142.45 

4% 

78.55 

86.35 

94.15 

101.95 

109.75 

125.35 

140.94 

4^0 

78.22 

86.00 

93.78 

101.56 

109.33 

124.89 

140.44 

41^ 

76.92 

84.61 

92.31 

100.00 

107.69 

123.08 

138.47 

4.60 

75.64 

83-25 

90.86 

98.48 

106.09 

121.32 

136.54 

4% 

75.33 

82.92 

90.51 

98.10 

105.69 

120.88 

136.06 

4.70 

74-39 

81.92 

89.45 

96.99 

104.52 

119-58 

134.65 

4% 

73.78 

81.27 

88.76 

96.25 

103.75 

118.73 

133.72 

4^80 

73.17 

80.62 

88.08 

95-53 

102.98 

117.89 

132.79 

4% 

72.27 

79.67 

87.06 

94.45 

101.85 

116.64 

131.43 

4.9O 

71.97 

79-35 

86.72 

94.10 

101.48 

116.23 

130.98 

5. 

70.81 

78.11 

85.40 

92.70 

100.00 

114.60 

129.19 

5.10 

69.66 

76.89 

84.11 

91-33 

98.56 

113.00 

127-45 

5/ij 

69.38 

76.59 

83.79 

91.00 

98.20 

112.61 

127.01 

5.2O 

68.55 

75-70 

82.84 

89.99 

97.14 

111.44 

125-73 

5/^i 

68.00 

75.11 

82.22 

89.33 

96.44 

110.67 

124.89 

5.30 

67.45 

74-53 

81.60 

88.68 

95-75 

109.91 

124.06 

5% 

66.65 

73.67 

80.69 

87.71 

94.73 

108.77 

122.82 

5^0 

66.38 

73-39 

80.39 

87.39 

94.40 

108.40 

122.41 

S1^ 

65.34 

72.27 

79.20 

86.14 

93.07 

106.93 

120.80 

5% 

64.06 

70.91 

77-75 

84.60 

91.44 

105.13 

118.82 

62.82 

69.58 

83.10 

89.86 

103.38 

11(5.90 

5% 

61.61 

68.29 

74-97 

81.64 

88.32 

101.67 

115.02 

6. 

60.44 

67.03 

73.63 

80.22 

86.81 

100.00 

113.19 

27    YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.86 

111.18 

120.50 

129.81 

I39.I3 

157.77 

176.40 

3. 

100.00 

109.21 

118.42 

127.62 

136.83 

155.25 

173.66 

3.1O 

98.18 

107.28 

116.38 

125.48 

134-58 

152.78 

170.98 

3^ 

97.73 

106.81 

115.88 

124.95 

134.03 

152.17 

170.32 

3.20 

96.40 

105.40 

H4.39 

123.39 

132.38 

150-37 

168.36 

o/^ 

95.53 

104.47 

113.41 

122.36 

131.30 

149.18 

167.07 

3.30 

94.67 

103.56 

112.45 

121.34 

130.23 

148.01 

165.79 

3.35 

93.82 

102.66 

111.50 

120.34 

129.18 

146.86 

164.53 

3% 
3.40 

93-39 
92.97 

102.20 

101.76 

1  1  1.  02 
110.55 

119.83 
119.33 

128.64 
128.12 

146.27 
145.70 

163.90 
163.27 

3.45 

92.14 

100.88 

109.62 

118.36 

127.09 

144.57 

162.04 

3l/2 

91.31 

100.00 

108.69 

117.38 

126.06 

143.44 

160.81 

3.55 

90.50 

99.14 

107.78 

116.42 

125.06 

142.34 

159-61 

3.6O 

89.69 

98.28 

106.87 

115.46 

124.05 

141.23 

158.40 

3% 
3.65 

89.29 

88.90 

97.86 
97.44 

106.42 
105.98 

114.99 
114.53 

123.55 
123.07 

140.68 
140.15 

157.81 
157.22 

3.7O 

88.11 

96.60 

105.09 

H3.59 

122.08 

139.06 

156.04 

3% 

87.33 

95.78 

104.22 

112.67 

121.11 

138.00 

154.88 

3.80 

86.57 

94-96 

103.36 

ni-75 

120.15 

136.94 

153-73 

3% 

85.43 

93.76 

102.08 

110.41 

118.73 

135.38 

152.03 

3.90 

85.06 

101.66 

109.96 

118.26 

134.87 

I5L47 

4. 

83.58 

9l'.79 

100.00 

108.21 

116.42 

132.84 

149.26 

4.1O 

82.14 

90.26 

98.38 

106.49 

114.61 

130.85 

147.09 

41^ 

81.78 

89.88 

97.98 

106.07 

114.17 

130.36 

146.55 

4.20 

80.73 

88.76 

96.79 

104.82 

112.85 

128.91 

144.96 

y|  I/ 

80.04 

88.02 

96.01 

103.99 

111.98 

127.95 

143.92 

4.30 

79-35 

87.29 

95.24 

103.18 

III.  12 

127.00 

142.88 

4% 

78.34 

86.22 

94.09 

101.97 

109.85 

125.60 

141.35 

4^0 

78.01 

85.86 

93-72 

101.57 

109.43 

125.14 

140.84 

4V7 

76.69 

84.46 

92.23 

100.00 

107.77 

123.31 

138.85 

4.60 

83.09 

90.78 

98.46 

106.15 

121.52 

136.89 

4% 

75^09 

82.75 

90.42 

98.08 

105.75 

121.08 

136.41 

4.70 

74.15 

89.36 

96.96 

104.56 

119.77 

134.98 

4% 

73.53 

81.*09 

88.66 

96.22 

103.78 

118.91 

134.03 

4.80 

72.92 

80.44 

87.96 

95-49 

103.01 

118.05 

133.10 

4% 

72.02 

79.48 

86.94 

94.40 

101.87 

116.79 

131.72 

4.9O 

71.72 

79.16 

86.60 

94.05 

101.49 

116.37 

131.26 

5. 

70.54 

77.91 

85.27 

92.64 

100.00 

114.73 

129.46 

5.10 

69.39 

76.68 

83.97 

91.26 

98.54 

113.12 

127.69 

151^ 

69.11 

76.38 

83.65 

90.92 

98.18 

112.72 

127.25 

5.2O 

68.27 

75.48 

82.69 

89.90 

97.12 

111.54 

125.96 

5M 

67.72 

74.89 

82.07 

89.24 

96.41 

110.76 

125.11 

5.3O 

67.17 

74-31 

81.45 

88.58 

95-72 

109.99 

124.26 

5% 

66.37 

73.45 

80.53 

87.61 

94.69 

108.85 

123.01 

5.40 

66.10 

73.16 

80.22 

87.29 

94-35 

108.48 

122.60 

53^ 

65.05 

72.04 

79.03 

86.02 

93.01 

106.99 

120.97 

5M 

63.77 

70.67 

77-57 

84.47 

91.37 

105.18 

118.98 

5% 

62.52 

69.34 

76.15 

82.97 

89.78 

103.41 

117.03 

5J£ 

61.31 

68.04 

74-77 

81.50 

88.23 

101.68 

115.14 

6. 

60.13 

66.78 

73.42 

80.07 

86.71 

100.00 

113.29 

272  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

&% 

5% 

6% 

1% 

2.90 

101.89 

111.32 

120.75 

130.18 

139.61 

158.47 

177.33 

3. 

100.00 

109.32 

118.64 

127.95 

137.27 

155.91 

174.54 

3.1O 

98.16 

107.37 

116.57 

125.78 

134.99 

153-40 

171.82 

3>£ 

97.71 

106.89 

116.07 

125.24 

134.43 

152.79 

171.14 

3.20 

96.36 

105.46 

114-56 

123.66 

132.76 

150.95 

169.15 

3K 

95.48 

104.52 

113.57 

122.61 

131.66 

149.75 

167.84 

3.30 

94.60 

103.60 

112.59 

121.58 

130.57 

148.56 

166.54 

3.35 

93.75 

102.69 

111.63 

120.57 

129.51 

147.39 

165.27 

3% 

93-32 

102.22 

in  14 

120.05 

128.97 

146.79 

164.62 

3.40 

92.89 

101.78 

110.66 

119.55 

128.44 

146.21 

163.99 

3.45 

92.06 

100.89 

109.72 

118.56 

127.40 

M5.07 

162.74 

3X 

91.22 

100.00 

108.78 

117.57 

126.35 

143.92 

161.49 

3.55 

90.40 

99-13 

107.87 

116.60 

125.33 

142.80 

160.27 

3.6O 

89.58 

98.26 

106.95 

115.63 

124.31 

141.68 

159.04 

3.65 

89.18 

88.78 

97-84 
97.42 

106.49 
106.05 

115-15 
114.68 

123.81 
123.32 

141.12 
140.58 

158.44 
157.85 

3.70 

87.98 

96.57 

105.15 

113-73 

122.32 

139.48 

156.65 

3% 

87.20 

95.73 

104.27 

112.80 

121.33 

138.40 

155.47 

3.8O 

86.42 

94.91 

103.39 

in.  88 

120.36 

137-33 

154.30 

3% 

85.28 

93.69 

102.10 

110.51 

118.93 

135.75 

152.58 

3l90 

84.90 

93.29 

101.68 

110.07 

118.45 

135-23 

152.01 

4. 

83.41 

91.71 

100.00 

108.29 

116.59 

133.17 

149.76 

4.10 

81.96 

90.16 

98.36 

106.56 

114.76 

131.16 

147-56 

4^ 

81.60 

89.78 

97.96 

106.13 

114.31 

130.67 

147.02 

4.2O 

80.54 

88.65 

96.76 

104.87 

112.97 

129.19 

145-41 

4^ 

79.84 

87.90 

95.97 

104.03 

112.10 

128.22 

144.35 

4.3O 

79-15 

87.17 

95.19 

103.21 

111.23 

127.26 

143.30 

4% 

78.13 

86.08 

94.04 

101.99 

109.94 

125.85 

141.75 

4AO 

77.80 

85.73 

93-66 

101.59 

109.52 

125.38 

141.24 

*% 

76.47 

84.31 

92.16 

100.00 

107.84 

123.53 

139.22 

4.6O 

75.i8 

82.93 

90.69 

98.45 

106.21 

121.72 

137-24 

4=5/s 

74.86 

82.59 

90.33 

98.07 

105.80 

121.28 

136.75 

4.70 

73-91 

81.58 

89.26 

96.93 

104.60 

H9.95 

135-30 

4% 

73.29 

80.92 

88.55 

96.18 

103.82 

119.08 

134.34 

4.8O 

72.67 

80.27 

87.86 

95-45 

103.04 

118.22 

133.40 

4% 

71.77 

79.30 

86.82 

94.35 

101.88 

116.94 

132.00 

4.90 

71-47 

78.98 

86.48 

93-99 

101.50 

116.52 

131-54 

5. 

70.29 

77.71 

85.14 

92.57 

100.00 

114.86 

129.71 

5.1O 

69.13 

76.48 

83.83 

91.18 

98.53 

113-23 

127.93 

5^ 

68.85 

76.18 

83.51 

90.84 

98.17 

112.83 

127.49 

5.20 

68.00 

75.28 

82.55 

89.82 

97.09 

111.64 

126.18 

5K 

67.45 

74.68 

81.92 

89.15 

96.38 

110.85 

125.32 

5.30 

66.90 

74.10 

81.29 

88.49 

95-68 

110.07 

124.46 

5% 

66.09 

73.23 

80.37 

87.51 

94.65 

108.92 

123.20 

5.40 

65.82 

72.94 

80.06 

87.18 

94.30 

108.54 

122.78 

&y* 

64.77 

71.81 

78.86 

85.91 

92.95 

107.05 

121.14 

5^ 

63.48 

70.44 

77-39 

84.35 

9i.3i 

105.22 

119.13 

5% 

62.23 

69.10 

75.97 

82.83 

89.70 

103.43 

117.17 

5% 

61.02 

67.80 

74.58 

81.36 

88.14 

101.70 

115.25 

6. 

59.84 

66.53 

73.23 

79.92 

86.61 

100.00 

113.39 

28  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


•HflSI 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

10-1.91 

111.45 

120.99 

130.53 

140.08 

159-16 

178.24 

3. 

100.00 

109.43 

118.85 

128.28 

137.71 

156.56 

175.41 

3.1O 

98.14 

107.45 

116.76 

126.08 

135-39 

154-02 

172.64 

97.68 

106.96 

116.25 

125.53 

134.82 

153.39 

171.96 

3.2O 

96.32 

105.52 

114.72 

123.92 

133.13 

I5L53 

169.93 

95.43 

104.57 

113.72 

122.87 

132.01 

150.31 

168.60 

3.3O 

94-54 

103.64 

112.73 

121.82 

130.91 

149.10 

167.28 

3.35 

93.68 

102.72 

111.76 

120.80 

129.83 

147.91 

165.99 

3% 

93.24 

102.25 

111.26 

120.27 

129.29 

147.31 

165.33 

3.40 

92.81 

101.80 

110.78 

119.77 

128.75 

146.72 

164.69 

3.45 

91-97 

100.90 

109.83 

118.77 

127.70 

I45.56 

163.42 

91.12 

100.00 

108.88 

117.76 

126.04 

144.39 

162.15 

3.55 

90.30 

99.13 

107.95 

116.78 

125.61 

143.26 

160.91 

3.6O 

89.47 

98.25 

107.02 

115.79 

124.57 

142.12 

159.67 

3% 

89.06 

97.81 

106.56 

115.31 

124.06 

141-56 

159-05 

3.65 

88.67 

97.39 

106.11 

114.84 

123.56 

141.01 

158.46 

3.7O 

87.86 

96.53 

105.20 

113.88 

122.55 

139.89 

157-24 

3% 

87.07 

95.69 

104.31 

112.93 

121.55 

138.80 

156.04 

3  SO 

86.28 

94.86 

103.43 

112.  OO 

120.57 

137-72 

154.86 

3% 

85.13 

93.63 

102.12 

110.62 

119.12 

136.12 

153.11 

3.90 

84-75 

93-22 

101.69 

110.17 

118.64 

135-59 

152.53 

4. 

83.25 

91.62 

100.00 

108.38 

116.75 

133.50 

150.26 

4.10 

81.78 

90.06 

98.34 

106.62 

114.91 

I3L47 

148.03 

4^ 

81.42 

89.68 

97.94 

106.19 

114.45 

130.96 

147.48 

4.20 

80.35 

88.54 

96.73 

104.91 

113.10 

129.47 

145.85 

79.65 

87.79 

95.93 

104.07 

112.21 

128.49 

144.77 

4^30 

78.95 

87.05 

95.14 

103.24 

in-33 

127.52 

143-71 

4/1? 

77.93 

85.95 

93.98 

102.01 

110.03 

126.09 

142.14 

4.4O 

77-59 

85.59 

93-60 

101.60 

109.61 

125.61 

141.62 

41/ 

76.25 

84.17 

92.08 

100.00 

107.92 

123.75 

139.58 

4.60 

74-95 

82.78 

90.61 

98.43 

106.26 

121.92 

137-57 

74.63 

82.44 

90.24 

98.05 

105.85 

121.47 

137.08 

tSo 

73-68 

81.42 

89.16 

96.90 

104.64 

120.13 

I35.6I 

4% 

73.05 

80.75 

88.45 

96.15 

103.85 

119.25 

134.64 

4.8O 

4% 

72.44 
71.52 

80.09 
79.12 

87-75 

86.71 

95.41 
94.30 

103.06 
101.90 

118.38 
117.09 

133.69 
132.27 

4^0 
5. 

71.22 

70.04 

?8.8o 
7.53 

86.37 
85.02 

93-94 
92.51 

101.51 
100.00 

116.66 
114.98 

131.81 
129.96 

5.1O 

68.88 

76.29 

83.70 

91.11 

98.52 

113.34 

128.16 

IMo 

68.59 
67.74 

75.98 

83.37 
82.40 

90.76 
89.74 

98.15 
97.07 

112.93 
111.73 

127.71 
126.39 

0/4 

67.19 

74.48 

81.77 

89.06 

96.35 

110.94 

125.52 

6.3O 

66.63 

73-89 

81.14 

88.39 

95-65 

110.15 

124.66 

IMo 

65.82 
65-55 

73.02 
72.73 

80.21 
79.91 

87.41 
87.08 

94.60 
94.26 

108.99 
108.61 

123.39 
122.96 

&% 

64.49 

71.60 

78.70 

85.80 

92.90 

107.10 

121.30 

fiZS 

63.21 
61.95 

70.21 

68.87 

77.22 
75.79 

84.23 
82.71 

91.24 

89.62 

105.26 
103.46 

119.27 
117.29 

6.* 

60.74 
69.55 

67.56 

66.29 

74-39 

73.03 

81.22 

79.78 

88.05 
86.52 

101.71 
100.00 

"5.36 
113.48 

282   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


t*IER  CENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

1% 

2.90 

101.93 

111.58 

121.23 

130.89 

140.54 

159.84 

179-15 

3. 

100.00 

109.53 

119.07 

128.60 

138.13 

157.20 

176.27 

3.1O 

98.12 

107-53 

116.95 

126.37 

135.78 

154-62 

173-45 

&H 

97.65 

107.04 

116.4H 

125.82 

135.21 

153.98 

172.76 

3.20 

96.28 

105.58 

114.88 

124.19 

133.49 

152.09 

170.70 

3K 

95.38 

104.62 

113.87 

123.12 

132.36 

150.85 

169.35 

3.30 

94.49 

103.68 

112.87 

122.06 

131-25 

149.63 

168.01 

3.35 

93.62 

102.75 

111.89 

121.01 

130.16 

148.43 

166.70 

3^ 
3.40 

93-17 
92.74 

102.28 
101.82 

111.38 
110.90 

120.49 
119.98 

129.60 
129.06 

147.81 
147.22 

166.03 
165.38 

3.45 

91.89 

100.91 

109.94 

118.96 

127.99 

146.04 

164.09 

3V£ 

91.03 

100.00 

108.97 

117.94 

126.91 

144.86 

162.80 

3.55 

90.20 

99.12 

108.03 

116.95 

125.87 

143-71 

161.54 

3.60 

89.36 

98.23 

107.09 

115.96 

124.82 

142.55 

1(>0.2S 

3% 
3.65 

88.95 

88.55 

97-79 
97.37 

106.63 
106.18 

H5.47 
114.99 

124.31 
123.80 

141.98 
141.43 

I5Q.66 

159.05 

3.70 

87.74 

96.50 

105.26 

114.02 

122.78 

140.30 

157-82 

3% 

86.94 

95.65 

104.35 

113.06 

121.77 

139.19 

156.61 

3.80 

86.15 

94.81 

103.46 

112.  12 

120.78 

138.09 

155-41 

8% 

84.98 

93.56 

102.15 

110.73 

119.31 

136.47 

153.64 

3.9O 

84.60 

93-15 

101.71 

110.27 

118.82 

135.94 

I53-05 

4. 

83.09 

91.54 

100.00 

108.46 

116.91 

133.83 

150.74 

4.1O 

81.61 

89.97 

98.33 

106.69 

"5-05 

I3I-77 

148.48 

*& 

81.25 

89.58 

97.92 

106.25 

114.59 

131.26 

147.93 

4.20 

80.17 

88.43 

96.69 

104.96 

113.22 

129.75 

146.28 

4K 

79.46 

87.68 

95.89 

104.11 

112.32 

128.76 

145.19 

4.3O 

78.76 

86.93 

95.10 

103.27 

111.44 

127.78 

144.11 

4^ 

77.73 

•  85.83 

93.93 

102.03 

110.12 

126.32 

142.52 

4lo 

77-39 

85.46 

93.54 

101.62 

109.69 

125.84 

142.00 

*« 

76.04 

84.03 

92.01 

100.00 

107.99 

123.96 

139.93 

4.60 

74-73 

82.63 

90.52 

98.42 

106.32 

122.  II 

137.90 

4% 

74.41 

82.28 

90.16 

98.03 

105.91 

121.65 

137.40 

4.70 

73-45 

81.26 

89.07 

96.88 

104.68 

120.30 

135-92 

4% 

72.82 

80.59 

88.35 

96.12 

103.88 

119.41 

134.94 

4.80 

?2.20 

79-92 

87-65 

95-37 

103.09 

118.53 

133.97 

4% 

1.29 

78.94 

86.60 

94.26 

101.91 

117.23 

132.54 

4.90 

70.98 

78.62 

86.26 

93-89 

iQi-53 

116.80 

132.07 

5. 

69.79 

77.34 

84.90 

92.45 

100.00 

115.10 

130.21 

5.1O 

68.63 

76.10 

83.57 

91.04 

98.51 

H3-45 

128.39 

5M 

68.34 

75.79 

83.24 

90.69 

98.14 

113.04 

127.94 

5.20 

67.49 

74-88 

82.27 

89.66 

97.04 

111.82 

126.60 

5K 

66.93 

74.28 

81.63 

88.98 

96.33 

111.02 

125.72 

5.30 

66.38 

73.69 

81.00 

88.30 

95.6i 

110.23 

124.8s 

5^ 

65.56 

72.81 

80.06 

87.31 

94.56 

109.06 

123.56 

5.4O 

65.29 

72.52 

79-75 

86.98 

94.21 

108.68 

123.14 

5^ 

64.23 

71.38 

78.54 

85.69 

92.85 

107.15 

121.46 

«K 

62.94 

70.00 

77-06 

84.12 

91.18 

105.30 

119.41 

5^ 

61.68 

68.65 

75.61 

82.58 

89.55 

103.48 

117.42 

5£ 

60.46 

67.34 

74.21 

81.09 

87.97 

101.72 

115-47 

6. 

59.27 

66.06 

72.85 

79.64 

86.42 

100.00 

113.58 

29  YEARS. 

Interest  Payable  Sem!-Annually. 


PfeRRCAENN,T 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.95 

111.71 

121.47 

131-23 

140.99 

160.52 

180.04 

3. 

100.00 

109.64 

119.28 

128.92 

138.56 

157.83 

177.11 

3.1O 

98.10 

107.62 

117.14 

126.65 

136.17 

155-21 

174.25 

3/ij 

97.63 

107.12 

116.61 

126.10 

135.59 

154.57 

173.55 

3.2O 

96.24 

105.64 

115.04 

124.45 

133.85 

152.65 

171.46 

3/ii 

95.33 

104.67 

114.02 

123.36 

132.71 

151.39 

170.08 

3.3O 

94-43 

103.71 

113.00 

122.29 

131-58 

150.15 

168.72 

3.35 

93.55 

102.77 

112.01 

121.24 

130.47 

148.93 

167.39 

3% 

93-10 

102.30 

111.50 

120.70 

129.91 

148.31 

166.71 

3.4O 

92.66 

101.83 

111.01 

120.18 

129.36 

147.70 

166.05 

3.45 

91.80 

100.92 

110.04 

119.16 

128.28 

146-51 

164.75 

33^ 

90.94 

100.00 

109.06 

118.13 

127.19 

145.31 

163.44 

3.55 

90.10 

99.11 

108.1  i 

117.13 

126.13 

144.15 

162.17 

3.60 

89.26 

98.21 

107.16 

116.12 

125.07 

142.98 

160.89 

3.65 

88.84 

88.44 

97-77 
97.34 

106.70 
106.24 

115.62 
115.14 

124.55 
124.04 

142.40 
141.84 

160.26 
159.64 

3.70 

87.61 

96.46 

105-31 

114.15 

123.00 

140.69 

158.39 

3% 

86.81 

95.60 

104.40 

113.19 

121.98 

139.57 

157.16 

3.80 

86.01 

94.76 

103.50 

112.24 

120.98 

138.46 

155-94 

3% 

84.84 

93.50 

102.17 

110.83 

119.49 

136.82 

154.15 

3.9O 

84-45 

93-09 

101.73 

110.37 

119.00 

136.28 

153.56 

4. 

82.93 

91.46 

100.00 

108.54 

117.07 

134.15 

151.22 

4.1O 

81.44 

89.88 

98.31 

106.75 

115.19 

132.06 

148.93 

4/1* 

81.07 

89.49 

97.90 

106.31 

114.72 

131.54 

148.37 

4.2O 

79-99 

88.33 

96.66 

105.00 

"3.34 

130.02 

146.69 

4M 

79.28 

87.57 

95.86 

104.14 

112.43 

129.01 

145.59 

4^0 

78.57 

86.81 

95.05 

103.30 

ITT.  54 

128.02 

I44.5I 

IMo 

77.53 
77.19 

85.70 
85.33 

93.87 
93.48 

102.04 
101.63 

110.21 
109.78 

126.56 
126.07 

142.90 
142.37 

4K 

75.84 

83.89 

91.95 

100.00 

108.05 

124.16 

140.27 

4.6O 

4% 

74.52 
74.19 

82.48 
82.13 

90.44 
90.07 

98.41 
98.01 

106.37 
105.96 

122.30 
121.84 

138.22 
137.72 

4.70 

73-23 

81.11 

88.98 

96.85 

104.72 

120.47 

136.21 

4% 

72.60 

80.43 

88.26 

96.09 

103.91 

119.57 

135.23 

4.80 

71.98 

79.76 

87.54 

95-33 

103.11 

118.68 

134.25 

4% 

71.05 

78.77 

86.49 

94.21 

101.93 

117.37 

132.81 

4.90 

70-75 

78.45 

86.14 

93.84 

101.54 

116.93 

132.33 

5. 

69.55 

77.16 

84.78 

92.39 

100.00 

115.22 

130.45 

5.1O 

68.38 

75.9i 

83.44 

90.97 

98.49 

H3.55 

128.61 

^5M 

68.09 

75.60 

83.11 

90.62 

98.12 

113.14 

128.15 

5.  2O 

67.24 

74.68 

82.13 

89.58 

97.02 

111.91 

126.80 

5/^ 

66.68 

74.08 

81.49 

88.89 

96.30 

111.11 

125.92 

5.30 

66.12 

73-49 

80.85 

88.22 

95.58 

110.31 

125.04 

5% 

65.30 

72.61 

79.91 

87.22 

94.52 

109.13 

123.74 

5lo 

65-03 

72.32 

79.60 

86.89 

94.17 

108.74 

123.31 

&/4 

63.97 

71.18 

78.38 

85.59 

92.79 

107.21 

121.62 

5% 

62.67 

69.78 

76.89 

84.00 

91.11 

105.33 

119-55 

61.41 

68.43 

75.45 

82.46 

89.48 

103.51 

117.54 

&% 

60.19 

67.11 

74.04 

80.96 

87.88 

101.73 

115.58 

6. 

59.00 

65.84 

72.67 

79.50 

86.33 

100.00 

113.67 

29i  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annuaily. 


PIER  CENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5%' 

6% 

7% 

2.90 

101.97 

111.84 

121.71 

131-58 

141.44 

161.18 

180.91 

3. 

100.00 

109.74 

119.49 

129.23 

138.97 

158.46 

177.94 

3.1O 

98.08 

107.70 

117-32 

126.94 

136.56 

I55.8o 

175-04 

Q1Z 

97.60 

107.19 

116.78 

126.37 

135.96 

155.14 

174.32 

3.2O 

96.20 

105.70 

115.20 

124.70 

134-20 

153.20 

172.20 

oi/ 

95.28 

104.72 

114.16 

123.60 

133.04 

151.93 

170.81 

3.30 

94-37 

103-75 

113.14 

122.52 

131-90 

150.66 

169.43 

3.35 

93.48 

102.80 

112.13 

121.46 

130.78 

149.43 

168.08 

3% 

93-03 

102.32 

111.62 

120.91 

130.21 

148.80 

167.39 

3  4O 

92.59 

101.85 

111.12 

120.39 

129.65 

148.19 

166.72 

3i45 

91.72 

100.93 

110.14 

"9-35 

128.56 

146.98 

165.40 

0  1  / 

<L>  /f> 

90.85 

100.00 

109.15 

118.31 

127.46 

145.76 

164.07 

3.55 

90.00 

99.10 

108.19 

117.29 

126.39 

144.58 

162.78 

3.6O 

89.15 

98.19 

107.23 

116.27 

125.31 

143.40 

161.48 

3.65 

88.73 

88.33 

97-75 
97.31 

106.76 
106.30 

H5.77 
115.28 

124.79 
124.27 

142.81 
142.24 

160.84 
160.22 

3.70 

87.50 

96.43 

105.36 

114.29 

123.22 

141.08 

158.95 

3% 

86.68 

95.56 

104.44 

113.32 

122.19 

139.95 

157.70 

3.8O 

85.88 

94.71 

103-53 

112.35 

121.18 

138.82 

156.47 

3% 

84.70 

93.44 

102.19 

110.93 

119.67 

137.16 

154.65 

3.9O 

84.31 

93.03 

101.74 

110.46 

119.18 

136.62 

154.05 

4. 

82.77 

91.39 

100.00 

108.61 

117.23 

134.46 

151.68 

4.10 

81.27 

89.79 

98.30 

106.81 

115-32 

132-35 

149.37 

4  IX 
/o 

80.90 

89.39 

97.88 

106.37 

114.85 

131.83 

148.80 

4.2O 

79.81 

88.22 

96.64 

105.05 

113-46 

130.28 

147.11 

4K 

79.09 

87.46 

95.82 

104.18 

112.54 

129.27 

145.99 

4.3O 

78.39 

86.70 

95-01 

103.33 

111.64 

128.27 

144.89 

4% 

77.34 

85.58 

93.82 

102.06 

110.30 

126.78 

143.26 

4.4O 

76.99 

85.21 

93-43 

101.64 

109.86 

126.29 

142.73 

4k 

75.64 

83.76 

91.88 

100.00 

108.12 

124.36 

140.61 

4.60 

74»3i 

82.34 

90.37 

98.39 

106.42 

122.48 

138.53 

4% 

73.98 

81.99 

90.00 

98.00 

106.01 

122.01 

138.03 

4.70 

73-02 

80.95 

88.89 

96.83 

104.76 

120.63 

136.51 

4% 

72.38 

80.27 

88.16 

96.05 

103.95 

119.73 

135.51 

4.80 

71-75 

79.60 

87.45 

95-29 

103.14 

118.83 

134-Sa 

4% 

70.83 

78.61 

86.39 

94.17 

101.95 

117.51 

133.06 

4.9O 

70.52 

78.28 

86.04 

93-79 

101.55 

117.07 

132.58 

5. 

69.32 

76.99 

84.66 

92.33 

100.00 

115.34 

130.68 

5.10 

68.14 

75-73 

83.31 

90.90 

98.48 

113.65 

128.82 

|ji^ 

67.86 

75.42 

82.98 

90.55 

98.11 

113.24 

128.36 

5.  2O 

67.00 

74-50 

82.00 

89.50 

97.00 

112.00 

127.00 

o3^ 

66.43 

73.89 

81.35 

88.81 

96.27 

111.19 

126.11 

5.3O 

65.88 

73-30 

80.71 

88.13 

95-55 

110.38 

125.22 

o%> 

65.06 

72.41 

79.77 

87.13 

94.48 

109.20 

123.91 

5.4O 

64.78 

72.12 

79.46 

86.79 

94-13 

108.80 

123.48 

&/4 

63.72 

70.97 

78.23 

85.49 

92.74 

107.26 

121.77 

5% 

62.42 

69.58 

76.73 

83-89 

91.05 

105.37 

119.68 

5% 

61.16 

68.22 

75.28 

82.34 

89.41 

103.53 

117.66 

&% 

59-93 

66.90 

73-87 

80.84 

87.81 

101.74 

115.68 

6. 

58.74 

65.62 

72.49 

79.37 

86.25 

100.00 

113.75 

30  YEARS. 

Interest  Payable  Semi- Annually  - 


PER  CENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

4S% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

101.99 

111.97 

121.94 

131.91 

141.89 

161.83 

181.78 

3. 

100.00 

109.85 

119.69 

129.54 

139.38 

159.07 

178.76 

3.1O 

98.06 

107.78 

117.50 

127.22 

136.93 

156.37 

175.81 

3^ 

97.58 

107.27 

116.96 

126.64 

136.33 

155.71 

175.09 

3^20 

96.16 

105.76 

H5.35 

124.95 

134-55 

153.74 

172.93 

3M 

95.23 

104.77 

114.30 

123.84 

133.38 

152.45 

171.52 

3.30 

103.79 

113-27 

122.74 

132.22 

151.17 

170.12 

3.35 

93i41 

102.83 

112.25 

121.67 

131.08 

149.92 

168.75 

3;^? 

92.96 

102.35 

111.73 

121.  12 

130.51 

149.28 

168.05 

3.4O 

92.51 

101.87 

111.23 

120.59 

129.94 

148.66 

167.37 

3.45 

91.64 

100.94 

110.24 

"9.54 

128.83 

147-43 

166.03 

314 

90.76 

100.00 

109.24 

118.48 

127.72 

146.20 

164.69 

3.55 

89.91 

99.09 

108.27 

117.46 

126.64 

145.01 

163.38 

3.60 

89.05 

98.17 

107.30 

116.43 

125.55 

143.81 

162.06 

3^ 

88.63 

97-73 

106.82 

115.92 

125.02 

143-22 

161.42 

3.65 

88.22 

97.28 

106.36 

115.43 

124.50 

142.64 

160.78 

3.70 

87.38 

96.39 

105.41 

114.42 

123.44 

141.47 

159.50 

3% 

86.56 

95.52 

104.48 

113.44 

122.40 

140.32 

158.24 

3.8O 

85.75 

94.66 

103.56 

112.47 

121.37 

139.18 

156.99 

3% 

84.56 

93.38 

102.21 

111.03 

119.85 

137.50 

155.15 

3.90 

84.17 

92.96 

101.76 

110.56 

"9-35 

136.94 

154.54 

4. 

82.62 

91.31 

100.00 

108.69 

117.38 

134.76 

152.14 

4.1O 

8i.ii 

89.70 

98.28 

106.87 

H5-45 

132.63 

149.80 

4r^> 

80.74 

89.30 

97.86 

106.42 

114.98 

132.10 

149.22 

4.2O 

79.64 

88.12 

96.61 

105.09 

"3-57 

130.54 

147.51 

4^ 

78.92 

87.35 

95.78 

104.22 

112.65 

129.52 

146.38 

4.30 

4% 

78.20 
77.15 

86.59 

85.46 

94-97 
93.77 

103-35 
102.08 

111.74 
110.39 

128.50 
127.00 

145.27 

143.62 

4.4O 

76.80 

85.09 

93-37 

101.66 

109.94 

126.51 

143-08 

4^ 

75.44 

83.63 

91.81 

100.00 

108.19 

124.56 

140.94 

4.6O 

74.11 

82.20 

90.29 

98.38 

106.47 

122.66 

138.84 

4^i 

73.78 

81.85 

89.91 

97.98 

106.05 

122.19 

138.32 

4.7O 

72.81 

80.80 

88.80 

96.80 

104.80 

120.80 

136.79 

4% 

72.17 

80.12 

88.07 

96.02 

103.98 

119.88 

135.78 

4.  SO 

71.54 

79-44 

87.35 

95-26 

103.16 

118.98 

134-79 

4% 

70.61 

78.44 

86.28 

94.12 

101.96 

117.64 

133.31 

4.90 
5. 

70.30 
69.09 

78.12 

76.82 

85.93 
84.55 

93-75 
92.27 

101.56 
100.00 

117.20 
115.45 

132.83 
130.91 

5.1O 

67.91 

75-55 

83.19 

90.83 

98.47 

"3-75 

129.03 

5>g 

67.62 

75.24 

82.86 

90.48 

98.10 

113.33 

128.57 

sio 

66.76 

74.32 

81.87 

89.42 

96.98 

112.09 

127.19 

o34 

66.20 

73.71 

81.22 

88.73 

96.24 

111.27 

126.29 

5.3O 

65.64 

73." 

80.58 

88.05 

95.52 

110.46 

125.40 

5% 

64.81 

72.22 

79.63 

87.04 

94.44 

109.26 

124.07 

5.4O 

64-54 

7L93 

79.32 

86.70 

94.09 

108.86 

123.64 

&% 

63.47 

70.78 

78.08 

85.39 

92.69 

107.31 

121.92 

&% 

62.17 

69.38 

76.58 

83.79 

90.99 

105.40 

119.82 

&% 

60.91 

68.01 

75.12 

82.23 

89.34 

103.55 

117.77 

If 

59-68 

58.49 

66.69 
65.41 

73-70 
72.32 

80.72 
79.24 

87.73 
86.16 

101.75 
100.00 

115.78 

113.84 

3  I    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN. 

3% 

Ql£# 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.04 

112.  21 

122.39 

132.57 

142.75 

163.11 

183.47 

3. 

100.00 

110.05 

120.09 

130.14 

140.18 

160.27 

180.36 

3.1O 

98.02 

107.93 

117.84 

127.76 

137.67 

157.50 

177.33 

3/t 

97.53 

107.41 

117.29 

127.17 

137.06 

156.82 

176.58 

3.2O 

96.09 

105.87 

115.66 

125.44 

135.23 

154-80 

174.37 

O1/ 

95.14 

104.86 

114.58 

124.30 

134.03 

153.47 

172.91 

3.30 

94.20 

103.86 

113.52 

123.18 

132.84 

152.16 

171.47 

3.35 

93.28 

102.88 

112.48 

122.08 

131.68 

150.88 

170.06 

3% 

92.83 

102.39 

111.96 

121.52 

131-09 

150.22 

169-35 

3.40 

92.37 

101.91 

111.44 

120.98 

130.51 

149.58 

168.65 

3.45 

91.47 

100.95 

110.42 

119.90 

129.38 

148.32 

167.27 

3\4 

90.59 

100.00 

109.41 

118.83 

128.24 

147.07 

165.89 

3.55 

89.72 

99.06 

108.43 

117.78 

127.14 

145-85 

164-55 

3.6O 

88.85 

98.14 

107.43 

116.73 

126.02 

144.61 

163.20 

3% 

88.42 

97.68 

106.95 

116.21 

125.48 

144.01 

162.53 

3:05 

88.01 

97.23 

106.46 

115.70 

124.93 

143.40 

161.88 

3.70 

87-15 

96.33 

105.51 

114.68 

123.86 

142.21 

160.57 

3% 

86.32 

95.44 

104.56 

113.68 

122.80 

141.03 

159.27 

3.8O 

85.50 

94.56 

103.62 

112.69 

121.75 

I39-87 

157.99 

3% 

84.29 

93.27 

102.25 

111.22 

120.20 

138.15 

156.11 

3.9O 

83.89 

92.84 

101.79 

110.74 

119.69 

137-59 

155.48 

4. 

82.32 

91.16 

100.00 

108.84 

117.68 

135.35 

153.03 

4.1O 

80.80 

89.52 

98.25 

106.98 

115.71 

133.17 

150.63 

±% 

80.42 

89.12 

97.82 

106.53 

115.23 

132.63 

150.04 

4:20 

79.31 

87.93 

96.55 

105.17 

113.80 

131-04 

148.29 

4^ 

78.57 

87.14 

95.71 

104.29 

112.86 

130.00 

147.14 

4.30 

77.85 

86.37 

94.89 

103.41 

111.93 

128.96 

146.00 

4%  • 

76.79 

85.23 

93.67 

10^.11 

110.55 

127.43 

144.31 

4.4O 

76.44 

84.85 

93.27 

101.68 

no.  10 

126.93 

143.76 

4cl/o 

75.06 

83.37 

91.69 

100.00 

108.31 

124.94 

141.57 

4.6O 

73.71 

81.93 

90.14 

98.36 

106.57 

123.00 

139.43 

4% 

73.38 

81.57 

89.76 

97.95 

106.14 

122.53 

138.91 

4.70 

72.40 

80.52 

88.63 

96.75 

104.87 

121.  II 

137.34 

4% 

71.75 

79.82 

87.89 

95.96 

104.04 

120.18 

136.32 

4.80 

71.12 

79.14 

87.16 

95.19 

103.21 

119.25 

135-30 

4% 

70.18 

78.13 

86.08 

94.04 

101.99 

117.89 

133.80 

4.90 

69.87 

77.80 

85.73 

93-66 

101.59 

117-44 

133.30 

5. 

68.65 

76.49 

84.33 

92.16 

100.00 

115.67 

131.35 

5.1O 

67.47 

75-21 

82.96 

90.70 

98.45 

H3.94 

129.44 

5/^ 

67.17 

74.90 

82.62 

90.35 

98.07 

113.51 

128.96 

5.2O 

66.31 

73-97 

81.62 

89.28 

96.94 

112.25 

127-57 

5/^i 

65.74 

73.35 

80.97 

88.58 

96.19 

111.42 

126.65 

5.30 

65.18 

72.75 

80.32 

87.89 

95-46 

110.60 

125.74 

5% 

64.35 

71.85 

79.36 

86.87 

94.37 

109.38 

124.39 

5.40 

64.08 

71.56 

79.04 

86.53 

94.01 

108.98 

123.95 

5^ 

63.00 

70.40 

77.80 

85.20 

92.60 

107.40 

122.20 

«& 

61.69 

68.99 

76.30 

83.58 

90.88 

105.47 

120.06 

5% 

60.42 

67.62 

74.82 

82.01 

89.21 

103.60 

117.99 

5% 

59.19 

66.29 

*  73-39 

80.48 

,  87.58 

101.77 

115-97 

6. 

58.00 

65.00 

72.00 

79.00 

86.00 

100.00 

114.00 

32  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.08 

112.46 

122.84 

133.21 

143.59 

164.35 

185.11 

3. 

100.00 

110.24 

120.48 

130.72 

140.96 

161.44 

181.92 

3.1O 

97.98 

108.08 

118.18 

128.29 

138-39 

158.59 

178.80 

!£> 

97.48 
96.01 

107.55 
105.98 

117.62 
H5.95 

127.69 
125.92 

137.76 
135.88 

157.89 
155-82 

178.01 
175.75 

3^ 

95.05 

104.95 

114.85 

124.75 

134.65 

154.46 

174.26 

3;30 

94.10 

103-93 

H3.77 

123.61 

133.44 

i53.ii 

172.78 

3.35 

93.17 

102.93 

112.71 

122.48 

132.25 

151.80 

171.35 

3^ 

92.70 

102.44 

112.17 

121.91 

131.65 

151-13 

170.60 

3.4O 

92.24 

101.94 

111.65 

121.35 

131.06 

150.47 

169.88 

3.45 

91-33 

100.97 

110.61 

120.25 

12990 

149.18 

168.47 

3*4 

90.42 

100.00 

109.58 

119.16 

128.74 

147.90 

167.05 

3.55 

89-53 

99.05 

108.57 

108.09 

127.61 

146.65 

165.67 

3.60 

88.65 

98.11 

107.56 

117.02 

126.47 

145.38 

164.29 

3% 

88.22 

97.64 

107.07 

116.49 

125.92 

144.76 

163.61 

3.65 

87.79 

97.19 

106.58 

115.97 

125.36 

144.14 

162.94 

3.70 

86.93 

96.27 

105.60 

H4-93 

124.26 

142.93 

161.60 

3% 

86.09 

95.36 

104.64 

113.91 

123.18 

141.73 

160.24 

3.8O 

85.26 

94-47 

103.69 

112.90 

122.  II 

140.54 

158.96 

3% 

84.03 

93.16 

102.28 

111.41 

120.53 

138.78 

157.03 

3.9O 

83-63 

92.72 

101.82 

110.91 

120.01 

138.20 

156.39 

4. 

82.04 

91.02 

100.00 

108.98 

117.96 

135.92 

153.88 

4.1O 

80.49 

89.36 

98.23 

107.09 

115.96 

133.70 

I5L43 

4M 

80.11 

88.95 

97.79 

106.63 

115.47 

133.15 

150.83 

4.2O 

78.98 

87.74 

96.50 

105.25 

114.01 

131.52 

149.04 

4M 

78.25 

86.95 

95.65 

104.35 

113.05 

130.46 

147.86 

4.3O 

77.52 

86.16 

94.81 

103.46 

112.  II 

129.40 

146.70 

4% 

76.44 

85.01 

93.58 

102.14 

110.71 

127.84 

144.98 

4^0 

76.09 

84.63 

93.17 

101.71 

110.25 

127.33 

144.41 

±yz 

74.69 

83.13 

91.56 

100.00 

108.44 

125.31 

142.18 

4.60 

73-33 

81.67 

90.00 

98.33 

106.67 

123-33 

140.00 

4% 

73.00 

81.31 

89.61 

97.92 

106.23 

122.85 

139.46 

4.^0 

72.01 

80.24 

88.47 

96.71 

104.94 

121.40 

137.87 

4% 

71.36 

79.54 

87.73 

95.91 

104.09 

120.46 

136.82 

4.SO 

70.72 

78.85 

86.99 

95.12 

103.25 

119.52 

135.79 

4% 

69.77 

77.83 

85.89 

93.96 

102.02 

118.14 

134.26 

4.&0 

69.46 

77.50 

85.53 

93-57 

101.61 

117.68 

133.75 

5. 

68.24 

76.18 

84.12 

92.06 

100.00 

115.88 

131.76 

5.1O 

67.04 

74.89 

82.74 

90.58 

98.43 

114.13 

129.82 

5^ 

66.75 

74.57 

82.40 

90.22 

98.04 

113.69 

129.34 

5.20 

65.88 

73.63 

81.39 

89.14 

96.90 

112.41 

127.92 

5K 

65.31 

73.02 

80.73 

88.44 

96.15 

111.56 

126.98 

5.^0 

64.74 

72.41 

80.07 

87.74 

95.40 

110.73 

126.06 

5% 

63.91 

71.51 

79.11 

86.70 

94.30 

109.50 

124.70 

5.40 

63.63 

71.21 

78.79 

86.36 

93-94 

109.09 

124.24 

5% 

62.55 

70.04 

77.53 

85.02 

92.51 

107.49 

122.47 

5% 

61.24 

68.62 

76.01 

83.39 

90.77 

105.54 

120.30 

5# 

59.97 

67.25 

74.53 

81.80 

,  89.08 

103.64 

118.20 

5% 

58.74 

65.91 

73-09 

80.27 

87.44 

101.79 

116.15 

6. 

57.54 

64.62 

71.69 

78.77 

85.85 

100.00 

114.15 

33   YEARS.  —<v0-'«r* 

Interest  Payable  Seml-Annually.'*^'0/A|{?'<>'V  J 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

IO2.II 

112.69 

123.26 

133-84 

144.41 

165.56 

186.71 

3, 

100.00 

110.43 

120.86 

131.28 

141.71 

162.57 

183.42 

3.10 

97-94 

108.23 

118.51 

128.80 

139-08 

159.65 

180.22 

*^/H 

97.44 

107.69 

117.94 

128.19 

138.44 

158.93 

179.43 

3.20 

95-94 

106.09 

116.23 

126.38 

136.52 

156.81 

177.10 

*^/4 

94.96 

105.04 

115.11 

125.19 

135.26 

155.41 

175.59 

3.30 

94.00 

104.00 

114.01 

124.02 

134.02 

154.04 

174-05 

3.35 

93.04 

102.98 

112.92 

122.87 

132.81 

152.69 

172.56 

3% 

92.57 

102.48 

112.38 

122.29 

132.19 

152.00 

171.81 

3.40 

92.10 

101.97 

111.85 

121.72 

131.59 

151.33 

171.08 

3.45 

91.18 

100.98 

110.79 

120.60 

130.40 

150.02 

169.63 

3^2 

90.26 

100.00 

109.74 

119.48 

129.22 

148.70 

168.18 

3.55 

89.35 

99.04 

108.72 

118.39 

128.07 

147.42 

166.76 

3.60 

88.47 

98.08 

107.69 

117.30 

126.91 

146.13 

165.35 

3% 
3.65 

88.03 

87.59 

97.61 
97.14 

107.18 
106.69 

116.76 
116.23 

126.34 
125.77 

145.50 
144.87 

164.65 
163.97 

3.70 

86.72 

96.21 

105.69 

115.17 

124.66 

143.62 

162.59 

3% 

85.87 

95.29 

104.71 

114.13 

123.55 

142.39 

161.21 

3:80 

85-03 

94.38 

103-74 

113.10 

122.46 

141.18 

159.90 

3% 

83.78 

93.05 

102.32 

111.58 

120.85 

139.39 

157.92 

3.9O 

83.37 

92.61 

101.85 

in.  08 

120.32 

138.79 

157-27 

4. 

81.77 

90.88 

100.00 

109.12 

118.23 

136.47 

154.70 

4.10 

80.20 

89.20 

98.20 

107.20 

116.20 

134.20 

152.20 

4.20 

79.82 
78.68 

88.78 
87.56 

97.76 
96.45 

106.73 
105-33 

115.70 
114.22 

133.64 
131-98 

151.58 
149-75 

4K 

77.93 

86.76 

95.59 

104.41 

113.24 

130.90 

148.55 

4.30 

77.19 

85.97 

94-74 

103.51 

112.28 

129.82 

147.37 

4% 

76.11 

84.80 

93.48 

102.17 

110.86 

128.24 

145.61 

4.4O 

75.75 

84.41 

93-07 

101.73 

110.39 

127.72 

145.04 

^.i/ 

74.34 

82.89 

91.45 

100.00 

108.55 

125.66 

142.76 

4.60 

72.97 

81.42 

89.86 

98.31 

106.76 

123.65 

140.54 

4% 

72.64 

81.05 

89.48 

97.90 

106.32 

123.15 

140.00 

4.7O 

71.64 

79.98 

88.32 

96.66 

105.01 

121.69 

138.37 

4% 

70.98 

79.27 

87.56 

95.85 

104.15 

120.73 

137.31 

4.80 

70.34 

78.58 

86.82 

95-06 

103.30 

119.77 

136.25 

4% 

69.39 

77.55 

85.71 

93.88 

102.04 

118.37 

134.70 

4^90 

69.07 

77.21 

85-35 

93-49 

101.63 

117.91 

134-18 

5. 

67.84 

75.88 

83.92 

91.96 

100.00 

116.08 

132.16 

5.10 

66.64 

74.58 

82.52 

90.47 

98.41 

114-30 

130.18 

&K 

66.34 

74.26 

82.18 

90.10 

98.02 

113.86 

129.70 

5.20 

65.47 

73-32 

81.16 

89.01 

96.86 

112.56 

128.25 

5/4 

64.89 

72.69 

80.50 

88.30 

96.10 

111.70 

127.31 

5.30 

64.33 

72.08 

79.84 

87-59 

95-35 

110.86 

126.37 

5^ 

63.49 

71.18 

78.86 

86.55 

94.24 

109.61 

124.98 

5.4O 

63.21 

70.88 

78.54 

86.21 

93-87 

109.20 

124.52 

&% 

62.13 

69.70 

77.28 

84.85 

92.43 

107.57 

122.72 

&% 

60.81 

68.28 

75-75 

83.21 

90.67 

105.60 

120.52 

5% 

59.54 

66.90 

74.25 

81.61 

88.97 

103.68 

118.39 

5% 

58.30 

65-56 

72.80 

80.06 

87-31 

101.81 

116.32 

6. 

57.11 

64.26 

71.40 

78.55 

85.70 

100.00 

114.30 

34  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually, 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

» 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.15 

112.92 

123.68 

134.44 

145-21 

166.73 

188.26 

3. 

100.00 

110.61 

121.22 

131.83 

142.44 

163.67 

184.89 

3.1O 

97.91 

108.37 

118.83 

129.29 

139-75 

160.68 

181.60 

97.39 

107.82 

118.24 

128.67 

139.09 

159.94 

180.79 

3.2O 

95-87 

106.19 

116.50 

126.82 

137-14 

157-77 

178.40 

3K 

94.88 

105.12 

115.37 

125.01 

135.85 

156.34 

176.86 

3.30 

93-90 

104.07 

114.24 

124.41 

134-59 

154-93 

175.28 

3.35 

92.93 

103.03 

113.14 

123.24 

133.35 

153.56 

173.77 

3% 

92.45 

102.52 

112.58 

122.65 

132.72 

152.85 

172.99 

3.40 

91.97 

102.01 

112.04 

122.07 

132.10 

152.17 

172.23 

3.45 

91.03 

IOI.OO 

110.97 

120.93 

130.89 

150.82 

I7°«75 

90.11 

100.00 

109.89 

119.79 

129.68 

149.47 

169.26 

3.55 

89.20 

99.02 

108.85 

118.68 

128.51 

148.17 

167.84 

3.6O 

88.29 

98.05 

107.81 

117.57 

127.33 

146.85 

166.37 

3% 

87-84 

97-57 

107.29 

117.02 

126.75 

146.20 

165.66 

3.05 

87.40 

97.10 

106.79 

110.48 

126.18 

145.56 

164.94 

3.7O 

86.52 

96.15 

105.78 

115.41 

125.03 

144.29 

163-55 

<J  3/ 

85.65 

95.22 

104.78 

114.35 

123.91 

143.02 

162.14 

3.80 

84.80 

94.30 

103.80 

113-30 

122.80 

141.80 

160.79 

3% 

83.54 

92.95 

102.35 

111.76 

121.10 

139.97 

158.78 

3.90 

83.13 

92.50 

101.87 

111.25 

120.62 

139.36 

158.11 

4. 

81.50 

90.75 

100.00 

109.25 

118.50 

136.99 

155.49 

4.1O 

79.92 

89.05 

98.17 

107.30 

116.43 

134.68 

152.94 

4.1^ 

79.53 

88.63 

97.73 

100.82 

115.92 

134.11 

152.28 

4.2O 

78.38 

87-39 

96.40 

105.40 

114.41 

132.43 

150.44 

4M 

77.03 

86.58 

95.53 

104.47 

113.42 

131.32 

149.22 

4.30 

76.88 

85-77 

94.67 

103.56 

112.45 

130.23 

148.01 

4% 

75.79 

84.59 

93.40 

102.20 

111.00 

128.62 

146.22 

4.40 

75-43 

84.20 

92.98 

101.76 

110.53 

128.08 

145.64 

4  1/ 

74.01 

82.67 

91.34 

100.00 

108.66 

125.99 

143.32 

4.OO 

72.63 

81.18 

89.74 

98.29 

106.84 

123.95 

141.06 

4% 

72.29 

80.81 

89.34 

97.87 

106.40 

123.45 

140.50 

4.70 

71.28 

79-73 

88.18 

96.62 

105.07 

121.96 

138.85 

JL3/ 

70.63 

79.02 

87.41 

95.80 

104.20 

120.98 

137.77 

4.80 

69.98 

78.32 

86.66 

95-00 

103.34 

I2O.O2 

136.70 

4% 

69.02 

77.28 

85.54 

93.80 

102.07 

118.59 

135.12 

4.9O 

68.70 

76.94 

85-17 

93-41 

101.65 

118.12 

134-59 

5. 

67.46 

75.60 

83.73 

91.87 

100.00 

110.27 

132.54 

5.1O 

66.25 

74.29 

82.32 

90.36 

98.39 

114.46 

130.53 

&H 

65.96 

73.97 

81.98 

89.99 

;98.00 

114.02 

130.04 

5;20 

65.08 

73.01 

80.95 

88.89 

96.83 

112.70 

128.57 

O/A. 

64.50 

72.39 

80.28 

88.17 

96.06 

111.83 

127.61 

5.30 

63.93 

71.77 

79.61 

87-45 

95-30 

110.98 

126.66 

&% 

63.09 

70.86 

78.63 

86.40 

94.17 

109.71 

125.25 

5.40 

62.82 

70.56 

78.31 

86.06 

93-8o 

109.30 

124.79 

&% 

61.73 

69.38 

77.04 

84.69 

92.35 

107.65 

122.96 

&% 

60.41 

67.95 

75-49 

83-03 

90.57 

105.66 

120.74 

&%. 

59.13 

66.56 

73.99 

81.42 

,88.85 

103.72 

118.58 

5% 

57-90 

65.22 

72.54 

79.86 

87.19 

101.83 

116.48 

56.70 

63.92 

71.13 

78.35 

85.57 

100.00 

114.43 

35   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.19 

113.14 

124.08 

135-03 

145.98 

167.87 

189.77 

3. 

100.00 

110.79 

121.58 

132.37 

143.15 

164.73 

186.31 

3.1O 

97.87 

108.51 

119.14 

129.77 

140.41 

161.67 

182.94 

BH 

97.35 

107.95 

118.54 

129.14 

139.73 

160.92 

182.11 

3.20 

95-8i 

106.29 

116.77 

127.25 

137.73 

158.70 

179.66 

3U 

94.80 

105.20 

115.61 

120.02 

136.42 

157.24 

178.05 

3^30 

93-80 

104.13 

114.47 

124.80 

135.13 

155-80 

176.46 

3.35 

92.83 

103.09 

113.35 

123.61 

133.87 

154.39 

174.91 

3^ 

92-33 

102.56 

112.78 

123.00 

133-23 

153.67 

174.12 

3.40 

91.85 

102.04 

112.22 

122.41 

132.60 

152.97 

173.35 

3.45 

90.91 

101.02 

111.13 

121.25 

I3L37 

151.60 

171.83 

3,^ 

89.96 

100.00 

110.04 

120.09 

130.13 

150.22 

170.31 

3.55 

89.04 

99.01 

108.98 

118.96 

128.93 

148.88 

168.83 

3.6O 

88.11 

98.02 

107.92 

117.83 

127.73 

147.54 

107.35 

35/8 

87.66 

97-53 

107.40 

117.27 

127.14 

146.88 

166.63 

3.65 

87.22 

97.0d 

106.89 

116.73 

126.57 

146.24 

165.91 

3.70 

86.32 

96.09 

105.86 

115-63 

125.40 

M4.93 

164.47 

3% 

85.45 

95.15 

104.85 

114.55 

124.25 

143.65 

163.06 

3.80 

84-59 

94.22 

103.85 

H3.49 

123.12 

142.39 

161.66 

3% 

83.31 

92.85 

102.38 

111.92 

121.46 

140.53 

159.60 

3.90 

82.89 

92.40 

101.90 

111.40 

120.91 

I39.9I 

158.92 

4. 

81.25 

90.63 

100.00 

109.37 

118.75 

137.50 

156/J5 

4.10 

79-65 

88.90 

98.15 

107.40 

116.65 

I35-I5 

153-64 

4M 

79.26 

88.48 

97.70 

106.91 

116.13 

134.57 

153.00 

4.20 

78.10 

87.22 

96.35 

105.48 

114.60 

132.85 

151.10 

4K 

77.34 

86.40 

95.47 

104.53 

113.60 

131.73 

149.86 

4.3O 

76.59 

85.59 

94.60 

103.60 

112.61 

130.62 

148.63 

4% 

75.48 

84.40 

93.31 

102.23 

111.14 

128.98 

146.81 

4.4O 

75.12 

84.00 

92.89 

101.78 

no.  66 

128.44 

146.21 

4^ 

73.69 

82.46 

91.23 

100.00 

108.77 

126.31 

143.85 

4.60 

72.30 

80.95 

89.61 

98.27 

106.93 

124.24 

I4L55 

4^ 

71.96 

80.59 

89.21 

97.84 

106.47 

123.73 

140.99 

4.70 

70.95 

79-49 

88.04 

96.58 

105-13 

122.22 

I39-3I 

4% 

70.28 

78.77 

87.26 

95.75 

104.25 

121.23 

138.21 

4.80 

69.63 

78.07 

86.50 

94-94 

103.37 

120.25 

137.12 

4% 

68.67 

77.02 

85.38 

93.73 

102.09 

118.80 

H5.51 

4.9O 

68.35 

76.68 

85.01 

93-34 

101.67 

118.32 

134.98 

5. 

67.10 

75.33 

83.55 

91.7S 

100.00 

116.45 

132.90 

5.1O 

65.89 

74.01 

82.13 

90.25 

98.38 

114.62 

130.86 

&K 

65.59 

73.69 

81.78 

89.88 

97.98 

114.17 

130.36 

5.20 

64.71 

72.73 

80.75 

88.77 

96.79 

112.83 

128.87 

5K 

64.13 

72.10 

80.07 

88.04 

96.01 

111.96 

127.90 

5.3O 

63-56 

71.48 

79-40 

87.32 

95.25 

ni.og 

126.93 

5K 

62.72 

70.57 

78.42 

86.26 

94.11 

109.81 

125.51 

5.40 

62.44 

70.27 

78.09 

85.92 

93-74 

109.39 

125.04 

5>£ 

61.35 

69.08 

76.81 

84.54 

92.27 

107.73 

123.19 

5^ 

60.03 

67.64 

75.26 

82.87 

90.48 

105.71 

120.94 

5% 

68.75 

66.25 

73.75 

81.25 

88.75 

103.75 

118.75 

5% 

57-51 

64.90 

72.29 

79.68 

87.07 

101.85 

116.63 

6. 

56.31 

63.60 

70.88 

78.16 

85.44 

100.00 

114.56 

36  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.23 

ii3-35 

124.48 

135-60 

146.73 

168.98 

191.23 

3. 

100.00 

110.96 

121.92 

132.88 

143.84 

165.77 

187.69 

3.1O 

97.84 

108.64 

119.44 

130.24 

141.04 

162.64 

184.24 

3/^j 

97.31 

108.07 

118.83 

129.59 

140.35 

161.87 

183.46 

3^2O 

95-74 

106.39 

117.03 

127.67 

138.31 

159.60 

180.88 

3M 

94.72 

105.28 

115.85 

126.41 

136.98 

158.11 

179.26 

3.30 

93-71 

104.20 

114.68 

125.17 

135-66 

156.63 

177.61 

3.35 

92.72 

103.13 

113.54 

123.96 

134.38 

155.25 

176.05 

3.4o 

92.22 
91.73 

102.59 
102.07 

112.97 
112.40 

123-34 
122.74 

133-72 
133.08 

154-47 
153.75 

175.22 
174.43 

3.45 

90.77 

101.03 

111.24 

121.55 

131-83 

152.35 

172.89 

3^/2 

89.81 

100.00 

110.19 

120.38 

130.57 

150.95 

171.32 

3.55 

88.88 

98.99 

109.11 

119-23 

129-35 

149-59 

169.83 

3.60 

87.95 

97.99 

108.04 

118.08 

128.12 

148.21 

168.30 

3% 
3.65 

87.49 
87.04 

97-50 
97.01 

107.51 
106.98 

117.52 
116.95 

127.52 
126.93 

147-54 
146.87 

167.56 
166.82 

3.70 

86.14 

96.04 

105.94 

115.84 

125.75 

145-55 

165.36 

3% 

85.25 

95.08 

104.92 

114.75 

124.58 

144.25 

163.89 

3.  SO 

84.38 

94.14 

103.91 

113-67 

123.43 

142.96 

162.49 

3% 

83.09 

92.76 

102.42 

112.08 

121.74 

141.07 

160.39 

3.9O 

82.67 

92.30 

101.93 

IH.55 

121.18 

140.44 

159-70 

4. 

81.01 

90.50 

100.00 

109.50 

118.99 

137.98 

156.98 

4.10 

79-39 

88.76 

98.13 

107.49 

116.86 

135-59 

154-32 

43/j 

79.00 

88.33 

97.67 

107.00 

116.33 

135.00 

153.67 

4.2O 

77.83 

87.07 

96.30 

105.54 

114.78 

133-26 

I5L74 

•4  x^f 

77.06 

86.24 

95.41 

104.59 

113.76 

132.12 

150.47 

4.3O 

76.30 

85.42 

94-53 

103-65 

112.76 

130.99 

149.22 

4% 

75.19 

84.21 

93.23 

102.26 

111.28 

129.32 

147.37 

4.4O 

74.82 

83.81 

92.81 

101.80 

110.79 

128.77 

146.76 

41/2 

73.38 

82.26 

91.13 

100.00 

108.87 

126.62 

144.36 

4.6O 

71.98 

80.74 

89-49 

98.25 

107.00 

124.51 

142.03 

4% 

71.64 

80.37 

89.09 

97.82 

106.55 

124.00 

141.45 

4.70 

70.62 

79.26 

87.90 

96.54 

105.18 

122.47 

139.75 

4% 

69.96 

78.54 

87.12 

95.71 

104.29 

121.46 

138.62 

4.&0 

69.30 

77.83 

86.36 

94.88 

103.41 

120.47 

137-52 

4% 

68.33 

76.78 

85.22 

93.67 

102.11 

119.00 

135.89 

4.90 

68.01 

76.43 

84.85 

93-27 

101.68 

118.52 

135-36 

5. 

66.76 

75.07 

83.38 

91.69 

100.00 

116.62 

133.24 

5.1O 

65-54 

73-75 

81.95 

90.15 

98.36 

114.77 

131.18 

5^ 

65.24 

73.42 

81.60 

89.78 

97.96 

114.31 

130.66 

5.20 

64.36 

72.46 

80.56 

88.66 

96.76 

112.96 

129.16 

5/^ 

63.78 

71.83 

79.88 

87.93 

95.98 

112.07 

128.18 

5.30 

63.20 

71.20 

79.20 

87.20 

95-20 

I  I  I.  20 

127.20 

5% 

62.36 

70.28 

78.21 

86.13 

94.06 

109.95 

125.75 

5.40 

62.08 

69.98 

77-88 

85-78 

93-68 

109.48 

125.28 

53^ 

60.99 

68.79 

76.59 

84.40 

92.20 

107.80 

123.41 

51$ 

59-68 

67-35 

75-04 

82.71 

90.40 

105.76 

121.  12 

5% 

58.39 

65.95 

73.52 

81.09 

88.65 

103.78 

118.92 

5% 

57-15 

64.60 

72.05 

79.51 

86.96 

101.87 

116.77 

6. 

55.95 

63.29 

70.63 

77.98 

85.32 

100.00 

114.68 

37   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

l\% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.26 

"3.56 

124.86 

136.16 

147.46 

170.06 

192.66 

3. 

100.00 

111.13 

122.26 

133.39 

144.51 

166.77 

189.03 

3.1O 

97.81 

108.77 

H9.73 

130.69 

141-65 

163.58 

185.50 

3^ 

97.27 

108.19 

119.11 

130.03 

140.94 

162.79 

184.61 

3.2O 

95-68 

106.48 

117.28 

128.07 

138.87 

160.47 

182.06 

3)4 

94.64 

105.36 

116.08 

126.79 

137.51 

158.95 

180.40 

3.30 

93-62 

104.26 

114.89 

125.53 

136.17 

157.45 

178.72 

3.35 

92.61 

103.17 

113.74 

124.29 

134.86 

155.99 

177.11 

3K 

92.11 

102.63 

113-15 

123.67 

134-19 

155.25 

176.27 

3.40 

91.61 

102.10 

112.58 

123.06 

133.54 

154.50 

175,47 

3.45 

90.63 

101.04 

111.45 

121.85 

132.27 

153-08 

173-89 

3% 

89.67 

100.00 

110.33 

120.66 

130.99 

151.64 

172.30 

3.55 

88.71 

98.97 

109.24 

119.49 

129.76 

150.26 

170.78 

3.00 

87.78 

97.96 

108.14 

118.32 

128.50 

148.86 

169.22 

3% 

87.32 

97-47 

107.61 

117-75 

127.89 

148.18 

168.47 

3.65 

86.87 

96.94 

107.07 

117.18 

127.28 

147.50 

117.34 

3.70 

85.95 

95-99 

106.02 

116.05 

126.09 

146.15 

166.22 

3% 

85.06 

95.02 

104.98 

114.94 

124.89 

144.82 

164-72 

3.80 

84.18 

94.07 

103.96 

113-85 

123.74 

143.52 

163.29 

3% 

82.88 

92.66 

102.45 

112.23 

122.01 

141.58 

161.15 

3.9O 

82.45 

92.20 

101.95 

111.70 

121.45 

140.95 

160.45 

4. 

80.77 

90.39 

100.00 

109.61 

119.23 

138.45 

157.68 

4.1O 

79-15 

88.63 

98.10 

107.58 

117.06 

136.02 

154-98 

4« 

78.75 

88.19 

97.64 

107.08 

116.53 

135.42 

154.32 

4.2O 

77-57 

86.91 

96.26 

105.61 

114.96 

I33-65 

152.34 

4J4 

76.79 

86.08 

95.36 

104.64 

113.92 

132.49 

151.05 

4.30 

76.03 

85-25 

94-47 

103.69 

112.91 

131-34 

149.78 

4% 

74.91 

84.03 

93.16 

102.28 

111.40 

129.66 

147/Jl 

4.4O 

74-54 

83.63 

92.73 

101.82 

110.91 

129.10 

147.28 

4K 

73.09 

82.06 

91.03 

100.00 

108.97 

126.91 

144.85 

4.6O 

71.68 

80.53 

89.38 

98.23 

107.08 

124.78 

142.48 

4% 

71.34 

80.16 

88.98 

97.79 

106.61 

124.25 

141.89 

4:70 

70.31 

79-05 

87.78 

96.51 

105.24 

122.70 

140.16 

4% 

69.65 

78.32 

86.99 

95.67 

104.34 

121.68 

139.03 

4.80 

68.98 

77.60 

86.22 

94-83 

103-45 

120.68 

I37-9I 

4% 

68.01 

76.54 

85.07 

93.60 

102.14 

119.19 

136.26 

4190 

67.69 

76.19 

84.70 

93-20 

101.70 

118.71 

I35-7I 

5. 

66.43 

74.83 

83.22 

91.61 

100.00 

116.78 

133.57 

5.1O 

65.21 

73-49 

81.78 

90.06 

98.34 

114.91 

I3L47 

5^ 

64.91 

73.17 

81.43 

89.68 

97.94 

114.45 

130.95 

5.20 

64.02 

72.20 

80.38 

88.55 

96.73 

113.08 

129.43 

5K 

63.44 

71.57 

79.69 

87.81 

95.94 

112.19 

128.43 

5130 

62.87 

70.94 

79.01 

87.08 

95.16 

111.30 

127.45 

5>£ 

62.02 

70.02 

78.01 

86.01 

94.00 

110.00 

125.99 

5.4o 

61.74 

69.71 

77.68 

85-65 

93.62 

109.56 

125.50 

5^ 

60.65 

68.52 

76.39 

84.26 

92.13 

107.87 

123.61 

5^ 

59-33 

67.07 

74.83 

82.57 

90.32 

105.81 

121.30 

5M 

58.04 

65.66 

73.30 

80.93 

88.56 

103.81 

119.07 

5% 

56.81 

64.32 

71-83 

79-34 

86.85 

101.88 

116.90 

6. 

55.61 

63.01 

70.41 

77.81 

85.20 

100.00 

114.80 

38   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

3J% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.29 

113-76 

125.23 

136.70 

148.17 

171.10 

194.04 

3. 

100.00 

111.29 

122.58 

133.87 

145.16 

167.75 

190.33 

3.1O 

97.78 

108.89 

I2O.OI 

131-13 

142-25 

164.48 

186.72 

ay* 

97.23 

108.31 

119.38 

130.45 

141.53 

163.68 

185.81 

3.20 

95-62 

106.57 

117.52 

128.47 

139.42 

161.31 

183.21 

3K 

94.57 

105.43 

116.30 

127.16 

138.03 

159.76 

181.52 

3.30 

93-53 

104.31 

115.10 

125.88 

136.66 

158.23 

179.80 

3.35 

92.51 

103.21 

113.92 

124.62 

135.33 

156.74 

178.15 

3% 
3.40 

92.00 
91.50 

102.67 
102.12 

H3-33 
112.7.) 

123.99 
123.37 

134-65 
133.99 

155-98 
155.23 

177.30 
176.48 

3.45 

90.51 

101.06 

1  1  1.  60 

122.14 

132.69 

153-77 

I74-85 

3'., 

89.54 

100.00 

110.46 

120.93 

131.39 

152.32 

173.25 

3,55 

88.57 

98.96 

109.35 

119.74 

130.14 

150.91 

171.69 

3,00 

87.63 

97.94 

108.25 

118.56 

128.87 

149.48 

170.10 

3h 

87.16 

97-43 

107.70 

117.97 

128.25 

148.79 

169.33 

3.O5 

86.70 

96.93 

107.16 

117.40 

127.63 

148.10 

168.56 

3.70 

85.78 

95-94 

106.09 

116.25 

126.41 

146.73 

167.04 

3% 

84.87 

94.96 

105.04 

115.13 

125.21 

145.38 

165.52 

3.8O 

83.98 

93-99 

104.00 

114.01 

124.03 

144.05 

164.07 

3% 

82.67 

92.57 

102.48 

112.38 

122.28 

142.08 

161.89 

3.9O 

82.24 

92.11 

101.97 

111.84 

121.71 

141.44 

161.17 

4. 

80.55 

90.28 

100.00 

109.72 

119.45 

138.90 

158.35 

4.1O 

78.91 

88.50 

98.08 

107.67 

117.26 

136-43 

i55-6o 

4|* 

78.51 

88.06 

97.61 

107.16 

116.72 

135.82 

154.93 

4.2O 

77-32 

86.77 

96.22 

105.67 

115.12 

i34-o2 

152.93 

4M 

76.54 

85.92 

95.31 

104.6'.) 

114.08 

132.85 

151.62 

4.30 

75-77 

85.09 

94.41 

103  73 

113-05 

131.68 

150.32 

4% 

74.64 

83.86 

93.08 

102.31 

111.53 

129.97 

148.41 

4.40 

74.27 

83-46 

92.65 

101.84 

111.03 

129.41 

147-79 

4^ 

72.81 

81.R7 

90.94 

100.00 

109.06 

127.19 

145.32 

4.60 

71-39 

80.33 

89.27 

98.21 

107.15 

125.03 

142.91 

4% 

71.05 

79.96 

88.86 

97.77 

106.68 

124.50 

142.32 

4.70 

70.02 

78.84 

87.66 

96.47 

105.29 

122.93 

140.56 

4K 

69.35 

78.10 

86.86 

95.62 

104.38 

121.90 

139.41 

4.80 

68.68 

77-38 

86.08 

94.78 

103.48 

120.88 

138.28 

4% 

67.71 

76.32 

84.93 

93.54 

102.15 

119.38 

136.60 

4.90 

67-39 

75-97 

84-55 

93-13 

101.72 

118.88 

136.05 

5. 

66.12 

74.59 

83.06 

91.53 

100.00 

116.94 

133.88 

5.10 

64.90 

73.26 

81.61 

89.97 

98.33 

115-04 

131.76 

«# 

64.60 

72.93 

81.26 

89.59 

97.92 

114.58 

131.21 

5.2O 

63.71 

71.96 

80.20 

88.45 

96.70 

113.20 

129.69 

5K 

63.12 

71.32 

79.51 

87.71 

95.90 

112.29 

128.68 

5.3O 

62.55 

70.69 

78.83 

86.97 

95.12 

111.40 

127.68 

5% 

61.70 

69.76 

77.83 

85.89 

93.95 

110.08 

126.20 

5.1o 

61.42 

69.46 

77-50 

85-53 

93-57 

109.64 

125.72 

5* 

60.33 

68.26 

76.20 

84.13 

92.07 

107.93 

123-80 

5% 

59.00 

66.81 

74.62 

82.43 

90.24 

105.86 

121.47 

5% 

57.72 

65.41 

73.10 

80.78 

88.47 

103.84 

119.22 

5% 

56.49 

64.05 

71.62 

79.19 

86.76 

101.89 

117-03 

6. 

55.29 

62.74 

70.19 

77.64 

85.10 

100.00 

114.90 

39   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.33 

113-96 

125-59 

137-22 

148.85 

172.12 

I95-38 

3. 

100.00 

111.45 

122.90 

134.35 

145.79 

168.69 

191.59 

3.10 

97-75 

109.02 

120.29 

131-56 

142.82 

165.36 

187.90 

3% 
3.2O 

97.19 
95-56 

108.42 
106.66 

119.64 
H7.75 

130.87 
128.85 

142.10 
139-94 

164.55 
162.13 

187.00 
184.32 

3% 

94.50 

105.50 

116.51 

127.52 

138.53 

160.55 

182.57 

3.3O 

93-45 

104-37 

115-29 

126.22 

I37-I4 

158.99 

180.84 

3.35 

92.41 

103.26 

114.10 

124.94 

135.78 

157.47 

179.16 

3% 

91-90 

102.70 

113.50 

124.29 

135-10 

156.69 

178.29 

3.40 

91.39 

102.15 

112.91 

123.67 

134.42 

155.94 

177.45 

3.45 

90.39 

101.07 

HI.75 

122.42 

i33-io 

154.45 

175-81 

314 

89.41 

100.00 

110.59 

121.19 

131.78 

152.97 

174.16 

3.55 

88.43 

98.95 

109.47 

119.99 

130.52 

I5L53 

172-57 

3.6O 

87.48 

97.91 

108.35 

118  78 

129.22 

150.09 

170,96 

35/8 

87.01 

97.40 

107.80 

118.19 

128.59 

149.38 

170.17 

3.65 

86.54 

96.90 

107.25 

117.60 

127.96 

148.67 

169.38 

3.7O 

85.61 

95-89 

106.17 

116.45 

126.73 

147.28 

167.84 

3% 

84.70 

94.90 

105.10 

115.30 

125.51 

145.91 

166.29 

3.8O 

83.80 

93.92 

104.05 

114.18 

124.30 

144.56 

164.81 

3% 

82.47 

92.49 

102.50 

112.52 

122.54 

142.57 

102.60 

3.9O 

82.04 

92.02 

102.  OO 

111.97 

121.95 

141.91 

161.86 

4. 

80.33 

90.17 

100.00 

109.83 

119.67 

139.33 

159.00 

4.10 

78.68 

88.37 

98.06 

107-75 

117.44 

136.82 

156.20 

4M 

78/28 

87.93 

97.59 

107.26 

lltUJO 

136.21 

155.52 

4^20 

77.08 

86.63 

96.18 

105-73 

115.28 

I34-38 

153.49 

4K 

76.29 

85.78 

95.26 

104.74 

114.22 

133.19 

152.16 

4.3O 

75-52 

84-94 

94-35 

103.77 

113.18 

132.01 

150.84 

4% 

74.38 

83.70 

93.01 

102.33 

111.64 

130.27 

148.90 

4.4o 

74.01 

83-29 

92.57 

101.86 

111.14 

129.70 

148.27 

4V2 

72.54 

81.70 

90.85 

100.00 

109.15 

127.46 

145.76 

4.00 

71.12 

80.15 

89.17 

98.20 

107.22 

125.27 

143.32 

4% 

70.77 

79.76 

88.76 

97.75 

106.75 

124.73 

142.72 

4;70 

69.74 

78.64 

87.54 

96.44 

105.34 

123.14 

140.94 

4% 

69.06 

77.90 

86.74 

95.58 

104.42 

122.10 

139.78 

4.80 

68.40 

77.18 

85.95 

94-73 

103.51 

121.07 

138.63 

4% 

67.42 

76.11 

84.79 

93.48 

102.17 

119.55 

136.93 

4.90 

67.09 

75-75 

84.41 

93.07 

101.73 

119-05 

136.37 

5. 

05.83 

74.37 

82.91 

91.46 

100.00 

117.09 

134.17 

5.1O 

64.60 

73-03 

81.46 

89.89 

98.31 

115.17 

132.03 

&% 

64.30 

72.70 

81.10 

89.50 

97.90 

114.70 

131.50 

5.2O 

63.41 

71.72 

80.04 

88.36 

96.67 

113-31 

129.94 

5^ 

62.82 

71.08 

79.35 

87.61 

95.87 

112.39 

128.92 

5.30 

62.25 

70.45 

78.66 

86.87 

95.08 

111.49 

127.91 

5^ 

61.40 

69.52 

77.65 

85.78 

93.91 

110.16 

126.41 

5.4O 

61.12 

69.22 

77-32 

85.42 

93.52 

109.72 

125.92 

5}^ 

60.02 

68.02 

76.01 

84.01 

92.00 

108.00 

123.99 

g^ 

58.70 

66.56 

74-43 

82.30 

90.17 

105.90 

121.63 

5% 

57.42 

65.16 

72.90 

80.64 

88.39 

103.87 

119.36 

5% 

56.18 

63.80 

71.42 

79.04 

86.66 

101.91 

"7-iS 

6. 

54.99 

62.49 

69.99 

77.49 

85.00 

100.00 

115.00 

4O   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PPEERRCAENN,T 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.36 

114.15 

125.94 

137.73 

149.52 

173.11 

196.69 

3. 

100.00 

111.60 

123.20 

134.81 

146.41 

169.61 

192.81 

3.1O 

97.72 

109.13 

120.55 

I3L97 

143-38 

166.22 

189.05 

3^8 

97.16 

108.53 

119.90 

131.27 

142.64 

165.39 

188.13 

3.2O 

95.51 

106.74 

117.98 

129.21 

140.45 

162.92 

185.40 

3% 

94.43 

105.57 

116.72 

127.87 

139.02 

161.31 

183.61 

3.30 

93.36 

104.42 

115-48 

126.54 

137.60 

159-72 

181.85 

3.35 

92.33 

103.30 

114.28 

125.25 

136.22 

158.17 

180.12 

1^0 

91.80 
91.29 

102.73 
102.18 

113.66 

113.07 

124.59 
123.95 

135.52 
134.84 

157.39 
156.62 

179.25 
178.39 

3.45 

90.29 

101.09 

111.90 

122.70 

133.50 

i55.ii 

176.72 

3*4 

89.28 

100.00 

110.72 

121.44 

132.16 

153.60 

175.04 

3.55 

88.31 

98.95 

109.59 

120.22 

130.86 

152.14 

I73.4I 

3.60 

87.33 

97.89 

108.45 

119.00 

129.56 

150.67 

171.78 

3% 
3.65 

86.86 
86.39 

97-37 

96.87 

107.89 
107.35 

118.40 
117.82 

128.92 
128.30 

149-95 
149.25 

170.98 
170.20 

3.70 

85.45 

95-84 

106.24 

116.63 

127.03 

147-82 

168.61 

3% 

84.53 

94.84 

105.16 

115.47 

125.79 

146.42 

167.06 

3.80 

83.62 

93-86 

104.10 

H4.33 

124.57 

145.05 

165.53 

3% 

82.28 

92.41 

102.53 

112.65 

122.78 

143.03 

163.27 

3.9O 

81.85 

9L93 

102.02 

112.  10 

122.19 

142.36 

162.53 

4. 

80.13 

90.06 

100.00 

109.94 

119.87 

139.74 

159.62 

4.1O 

78.46 

88.25 

98.04 

107.83 

117.62 

137-20 

156.78 

4/^j 

78.05 

87.81 

97.56 

107.32 

117.07 

136.58 

156.09 

4.2O 

76.85 

86.49 

96.14 

105.79 

H5.44 

134-73 

154.02 

4/^ 

76.06 

85.63 

95.21 

104.79 

114.37 

133.52 

152.67 

4.3O 

75.28 

84.79 

94-30 

103.80 

113-31 

132.33 

I5L34 

4^ 

74.14 

83.54 

92.95 

102.35 

111.76 

130.57 

149.37 

4.40 

73.76 

83-13 

92.50 

101.87 

111.25 

129.99 

148.73 

4^ 

72.29 

81.53 

90.76 

100.00 

109.24 

127.71 

146.19 

4.60 

70.86 

79.96 

89.07 

98.18 

107.29 

125.50 

143.71 

4% 

70.51 

79.58 

88.66 

97.73 

106.81 

124.96 

143.11 

4.7O 

69.47 

78.45 

87.43 

96.41 

105.39 

123-35 

141.30 

4/^f 

68.79 

77.71 

86.63 

95.54 

104.46 

122.29 

140.12 

4.80 

68.12 

76.98 

85.83 

94.69 

103.54 

121.25 

138.96 

4% 

67.14 

75.90 

84.67 

93.43 

102.19 

119.72 

137.24 

4.9O 

66.82 

75-55 

84.28 

93-01 

101.75 

119.21 

136.68 

5. 

65.55 

74.16 

82.77 

91.39 

100.00 

117.23 

134.45 

5.1O 

64.32 

72.81 

81.31 

89.80 

98.30 

115-29 

132.29 

&% 

64.01 

72.48 

80.95 

89.42 

97.88 

114.82 

131.75 

5.2O 

63.12 

71-50 

79.88 

88.27 

96.65 

113.41 

130.17 

5M 

62.54 

70.86 

79.19 

87.51 

95.84 

112.49 

129.14 

5.3O 

61.96 

70.23 

78.50 

86.77 

95.04 

111.58 

128.12 

820 

61.11 
60.83 

69.30 
68.99 

77.48 
77.15 

85.67 
85.31 

93.86 
93-47 

110.23 
109.79 

126.61 
126.11 

£>1^ 

59.73 

67.79 

75.84 

83.89 

91.95 

108.05 

124.16 

&% 

58.41 

66.33 

74-25 

82.17 

90.10 

105.94 

121.79 

5/^r 

67.13 

64.92 

72.72 

80.51 

88.31 

103.90 

119.49 

5% 

55.89 

63.56 

71.23 

?8.go 

86.58 

101.92 

117.26 

6. 

54.70 

62.25 

69.80 

7.35 

84.90 

100.00 

115.10 

41    YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.39 

"4-34 

126.28 

138.23 

150.17 

174.06 

197.96 

3. 

100.00 

111.75 

123.50 

135.25 

147.00 

170.50 

194.00 

3.1O 

97.69 

109.25 

120.81 

132.37 

143-93 

167.05 

190.17 

IMo 

97.12 
95-45 

108.63 
106.82 

120.15 
118.20 

131.66 
129-57 

143.17 
140.94 

166.20 
163.69 

189.22 
186.44 

3M 

94.36 

105.64 

116.92 

128.21 

139.49 

162.05 

184.62 

3.3O 

93-28 

104.48 

115.67 

126.86 

138-05 

160.44 

182.82 

3.35 

92.23 

103.33 

114.44 

125.54 

136.65 

158.86 

181.07 

3K 
3.40 

91.71 
91.19 

102.77 
102.20 

113.82 
113.22 

124.88 
124.23 

135-94 
135.25 

158.06 
157.28 

180.18 
179.31 

3.45 

90.16 

101.10 

112.04 

122.96 

133-88 

155.74 

177.60 

3V£ 

89.16 

100.00 

110.84 

121.68 

132.52 

154.21 

175.89 

3.55 

88.17 

98.93 

109.69 

120.45 

131.21 

152.72 

174-25 

3.60 

87.19 

97.87 

108.54 

119.21 

129.88 

151.23 

172.57 

3% 

86.71 

97-34 

107.97 

118.60 

129.24 

150.50 

171.76 

3.65 

86.24 

96.83 

107.41 

118.00 

128.59 

149.77 

170.95 

3.7O 

85.29 

95-8o 

106.30 

116.81 

127.32 

148.34 

169-35 

3% 

84.36 

94.79 

105.21 

115.64 

126.07 

146.92 

167.77 

3.80 

83.45 

93-79 

104.14 

114.49 

124.83 

145.53 

166.22 

3% 

82.10 

92.33 

102.56 

112.79 

123.04 

143.52 

164.00 

3.90 

81.66 

91.85 

102.04 

112.23 

122.42 

142.80 

163.17 

4. 

79.93 

89.96 

100.00 

110.04 

120.07 

140.14 

160.21 

4.1O 

78.25 

88.14 

98.02 

107.91 

117.79 

137-57 

157.34 

4)6 

77.84 

87.69 

97.54 

107.39 

117.24 

136.93 

156.63 

4.20 

76.63 

86.37 

96.10 

105.84 

115-58 

135-06 

154-54 

4M 

75.83 

85.50 

95.17 

104.83 

114.50 

133.83 

153.17 

4.3O 

75-05 

84.65 

94.24 

103.84 

II3-43 

132.63 

151.82 

4% 

73.90 

83.39 

92.88 

102.37 

111.86 

130.84 

149.82 

4.4O 

73-52 

82.98 

92.44 

101.89 

"1.35 

130.26 

149.17 

4V*> 

72.04 

81.36 

90.68 

100.00 

109.32 

127.96 

146.59 

4.6O 

70.61 

79-79 

88.98 

98.16 

107.35 

125.72 

144.09 

4% 

70.26 

79.41 

88.56 

97.71 

106.86 

125.17 

143.47 

4.70 

69.21 

78.27 

87-32 

96.38 

105-43 

123-54 

141-65 

4% 

68.53 

77.52 

86.51 

95.50 

104.50 

122.48 

140.46 

4.8O 

67.86 

76.79 

85.72 

94.64 

103.57 

121.42 

139.28 

4% 

66.88 

75.71 

84.54 

93.38 

102.21 

119.87 

137.54 

4.9O 

66.55 

75-35 

84.16 

92.96 

101.76 

119-36 

136.97 

5. 

65.28 

73.96 

82.64 

91.32 

100.00 

117.36 

134.72 

5.10 

64.05 

72.61 

81.17 

89-73 

98.29 

115.41 

132-53 

5^ 

63.74 

72.28 

80.81 

89.34 

97.87 

114.93 

131.99 

5.20 

62.85 

71.29 

79-74 

88.18 

96.62 

"3-51 

130.40 

5/>^ 

62.26 

70.65 

79.03 

87.42 

95.81 

112.58 

129.35 

5.30 

61.69 

70.01 

78.34 

86.67 

95-00 

1  1  1.  66 

128.32 

5K 

60.84 

69.08 

77.33 

85.57 

93.82 

110.31 

126.80 

5.4O 

60.56 

68.77 

76.99 

85.21 

93-43 

109.86 

126.30 

5)^ 

59.46 

67.57 

75.68 

83.78 

91.89 

108.11 

124.32 

^M 

58.13 

66.11 

74.08 

82.06 

90.03 

105.98 

121.93 

5% 

56.85 

64.70 

72.54 

80.39 

88.23 

103.92 

119.61 

5J? 

55-62 

63.34 

71.06 

78.78 

86.49 

101.93 

117-37 

6. 

54.43 

62.02 

69.62 

77.21 

84.81 

100.00 

115.19 

42  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 

PER  AN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.42 

114.52 

126.61 

138.71 

150.80 

175-00 

199.19 

3. 

100.00 

111.89 

123.79 

135.68 

147.58 

171.37 

195.16 

3.1O 

97.66 

109.36 

121.06 

132.75 

144.45 

167.85 

191-25 

3^ 

97.09 

108.74 

120.39 

132.04 

143.69 

166.99 

190.26 

3.20 

95-40 

106.90 

118.41 

129.92 

141.42 

164.44 

187-45 

3K 

94.29 

105.71 

117.12 

128.53 

139.94 

162.77 

185.62 

3.30 

93.21 

104.53 

115.85 

127.17 

138.49 

161.12 

183.76 

3.35 

92.14 

103.37 

114.61 

125.85 

137.06 

159.53 

181.99 

3% 

91.61 

102.80 

113.98 

125.16 

136.34 

158.71 

181.07 

3.40 

91.09 

102.23 

113.36 

124.50 

135.64 

157.91 

180.19 

3.45 

90.06 

IOI.II 

112.  16 

123.20 

134-25 

156.35 

178-45 

3^ 

89.04 

100.00 

110.96 

121.92 

132.88 

154.80 

176.71 

3.55 

88.03 

98.91 

109.79 

120.67 

I3L54 

153-28 

175-04 

3.6O 

87.06 

97.84 

108.63 

119.41 

130.20 

151.77 

173.34 

3.65 

86.57 
86.09 

97.32 
96.79 

108.06 
107.49 

118.80 
118.19 

129.54 

128.89 

151.03 
150.29 

172.51 
171.68 

3.70 

85.14 

95-75 

106.37 

116.99 

127.60 

148.83 

170.06 

3% 

84.20 

94.73 

105.27 

115.80 

126.33 

147.40 

168.46 

3.8O 

83.28 

93-73 

104.18 

114.63 

125.08 

145-98 

166.88 

3% 

81.92 

92.25 

102.58 

112.91 

123.24 

143.90 

164.56 

3.90 

81.48 

91.77 

102.06 

112.35 

122.64 

143.21 

163-79 

4. 

79.74 

89.87 

100.00 

110.13 

120.26 

140.53 

160.79 

4.10 

78.05 

88.03 

98.00 

107.98 

117.96 

137-91 

157-87 

±% 

77.64 

87.57 

97.51 

107.46 

117.39 

137.27 

157.15 

4.20 

76.41 

86.24 

96.07 

105.90 

115.72 

135-38 

155-03 

4M 

75.62 

85.37 

95.12 

104.88 

114.63 

134.14 

153.64 

4.30 

74.83 

84.51 

94.19 

103.87 

H3.55 

132.91 

152.27 

4^ 

73.68 

83.25 

92.82 

102.39 

111.96 

131.11 

150.26 

4.4O 

73-30 

82.83 

92.37 

101.91 

111.44 

130.52 

149-59 

4>£ 

71.81 

81.21 

90.60 

100.00 

109.40 

128.19 

146.99 

4.6O 

70.37 

79-63 

88.89 

98.15 

107.41 

125-93 

M4.45 

4% 

70.01 

79.24 

88.47 

97.69 

106.92 

125.37 

143.83 

4.70 

68.97 

78.10 

87.22 

96.35 

105.48 

123.73 

141.98 

4% 

68.29 

77.35 

86.41 

95.47 

104.53 

122.65 

140.77 

4.80 

67.61 

76.61 

85.61 

94.60 

103.60 

121.59 

139-58 

4% 

66.63 

75.53 

84.42 

93.33 

102.23 

120.03 

137.82 

4.90 

66.30 

75.17 

84.04 

92.91 

101.77 

119.51 

137.25 

5. 

65.03 

73.77 

82.51 

91.26 

100.00 

117.49 

134.97 

5.1O 

63-79 

72.41 

81.03 

89.65 

98.28 

"5.52 

132.76 

&% 

63.49 

72.08 

80.67 

89.26 

97.85 

115.04 

132.21 

5.20 

62.59 

71.09 

79-59 

88.10 

96.60 

113.60 

130.61 

5M 

62.00 

70.45 

78.89 

87.33 

95.78 

112.67 

129.55 

5.3O 

61.43 

69.81 

78.20 

86.58 

94-97 

111.74 

128.51 

5% 

60.58 

68.88 

77.18 

85.48 

93.78 

110.37 

126.98 

5.40 

60.30 

68.57 

76.84 

85.11 

93-38 

109.93 

126.47 

5^ 

59.20 

67.36 

75.52 

83.68 

91.84 

108.16 

124.48 

g# 

57-87 

65.90 

73.92 

81.95 

89-97 

106.02 

122.06 

5% 

56.60 

64.49 

72.38 

80.27 

88.16 

103.95 

119.73 

5% 

55.36 

63-13 

70.89 

78.65 

86.42 

101.94 

117.47 

6. 

54.17 

61.81 

69.45 

77.09 

84.72 

100.00 

115.28 

43  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.45 

114.69 

126.93 

139-18 

151-42 

175.90 

200.39 

3. 

100.00 

112.03 

124.07 

136.10 

148.14 

172.21 

196.28 

3.1O 

97.63 

109.47 

121.30 

133-13 

144.96 

168.63 

192.29 

3/6 

97.05 

108.84 

120.62 

132.40 

144.18 

167.75 

191.31 

3.2O 

95-35 

106.98 

118.62 

130.25 

141.89 

165.16 

188.43 

3/^ 

94.23 

105.77 

117.31 

128.85 

140.38 

163.46 

186.56 

3.30 

93-13 

104.58 

116.02 

127.46 

138.91 

161.79 

184.68 

3.35 

92.05 

103.41 

114.76 

126.11 

137.46 

100.17 

182.87 

3% 

91.52 

102.83 

114.13 

125.43 

136.70 

159-30 

181.88 

3.40 

91.00 

102.25 

113.51 

124.76 

136.02 

158.53 

181.04 

3.45 

89.95 

101.12 

112.29 

123.44 

134-62 

156.94 

179.27 

3% 

88.93 

100.00 

111.07 

122.14 

133.22 

155.36 

177.51 

3.55 

87.91 

98.90 

109.89 

120.87 

131.81 

153.83 

175.81 

3.60 

86.93 

97.82 

108.72 

119.61 

130.50 

152.29 

174.08 

3% 

86.44 

97.29 

108.14 

118.99 

129.84 

I5L54 

173-24 

3.65 

85.95 

96.76 

107.57 

118.37 

129.18 

150.79 

172.40 

3.70 

84-99 

95-71 

106.43 

117.15 

127.87 

149*31 

170-75 

3% 

84.05 

94.68 

105.32 

115.95 

126.59 

147.86 

169.10 

3.8O 

83.12 

93-67 

104.22 

114.77 

125.32 

146.42 

167.52 

3% 

81.75 

92.18 

102.61 

113.03 

123.46 

144.31 

165.16 

3.9O 

81.31 

91.69 

102.08 

112.46 

122.85 

143.62 

164.39 

4. 

79.55 

89.78 

100.00 

110.22 

120.45 

140.89 

161.34 

4.1O 

77.86 

87.92 

97.99 

108.05 

118.12 

138.25 

158.38 

4^ 

77.44 

87.46 

97.49 

107.52 

117.55 

137.60 

157.65 

4.20 

76.21 

86.12 

96.04 

105.95 

115.86 

135.68 

I55.5I 

4/4 

75.41 

85.25 

95.08 

104.92 

114.75 

134.43 

154.10 

4.3O 

74.62 

84.38 

94.14 

103.90 

113-67 

133-19 

152.71 

4% 

73.46 

83.11 

92.76 

102.41 

112.06 

131.37 

150.67 

4.40 

73.08 

82.69 

92.31 

101.92 

111.54 

130.77 

150.00 

4>£ 

71.59 

81.06 

90.53 

100.00 

109.47 

128.41 

147.36 

4.60 

70.14 

79-47 

88.80 

98.13 

107.47 

126.13 

144.79 

4% 

69.78 

79.08 

88.38 

97.68 

106.97 

125.57 

144.16 

4.7O 

68.74 

77-93 

87-13 

96.32 

105.52 

123.91 

142.30 

4% 

68.05 

77.18 

86.31 

95.44 

104.56 

122.82 

141.08 

4.8O 

67.38 

76.44 

85-50 

94.56 

103.62 

121.75 

139-87 

4% 

66.39 

75.35 

84.31 

93.28 

102.24 

120.17 

138.10 

4^90 

66.06 

74-99 

83.92 

92.85 

101.79 

119.65 

I37-5I 

5. 

64.78 

73.59 

82.39 

91.20 

100.00 

117.61 

135.22 

5.10 

63-55 

72.23 

80.91 

89.58 

98.26 

115.62 

132.98 

&% 

63.24 

71.89 

80.54 

89.19 

97.84 

115.14 

132.43 

5.  2O 

62.35 

70.90 

79.46 

88.02 

96.58 

113.69 

130.81 

534 

61.76 

70.26 

78.75 

87.25 

95.75 

112.75 

129.74 

5.3O 

61.18 

69.62 

78.06 

86.50 

94*94 

111.81 

128.69 

O/'n 

60.33 

68.68 

77.03 

85.38 

93.74 

110.44 

127.14 

5.4O 

60.05 

68.37 

76.70 

85.02 

93-34 

109.99 

126.63 

&/4 

58.95 

67.16 

75.37 

83.58 

91.79 

108.21 

124.63 

5$2 

57.63 

65.70 

73-77 

81.84 

89.91 

106.05 

122.19 

5Ji 

56.35 

64.29 

72.22 

80.16 

88.10 

103.97 

119.84 

5J? 

55*12 

62.93 

70.73 

78.54 

86.34 

101.95 

117.56 

6. 

53.94 

61.61 

69.29 

76.97 

84.65 

100.00 

115.35 

44  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN. 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.48 

114.86 

127.25 

139-63 

152.01 

176.78 

201.55 

3. 

100.00 

112.17 

124.34 

136.51 

148.68 

173.02 

197.36 

3.1O 

97.61 

109.57 

121.53 

133-49 

145.46 

169.38 

I93-3I 

3/1* 

97.02 

108.93 

120.84 

132.76 

144.67 

168.47 

192.29 

3.2O 

95.30 

107.06 

118.82 

130.58 

142.34 

165.85 

189.37 

*^/4 

94.17 

105.83 

117.49 

129.15 

140.81 

164.13 

187.48 

3.30 

93-06 

104.62 

116.19 

127.75 

I39-3I 

162.44 

185.56 

3.35 

91.97 

103.44 

114.92 

126.37 

137.84 

160.79 

183.72 

3% 

91.44 

102.86 

114.27 

125.69 

137.11 

159.94 

182.78 

3.4O 

90.90 

102.27 

113.64 

125.01 

136.38 

159.12 

181.86 

3.45 

89.85 

101.13 

112.41 

123.68 

134.96 

I57.5I 

180.07 

3Vi? 

88.82 

100.00 

111.18 

122.36 

133.55 

155.91 

178.27 

3.55 

87.79 

98.90 

109.99 

121.08 

132.17 

154-35 

176.55 

3.60 

86.80 

97.80 

108.80 

119.80 

130.80 

152.80 

174.79 

3.65 

86.31 

85.82 

97.26 
96.73 

108.22 
107.64 

119.17 
118.54 

130.12 
129.45 

152.03 
151.27 

173-94 
173.09 

3.70 

84.85 

95.67 

106.49 

117.31 

128.13 

149.78 

171.42 

3% 

83.90 

94.63 

105.37 

116.10 

126.83 

148.28 

169.74 

3.80 

82.97 

93.61 

104.26 

114-91 

125.55 

146.85 

168.14 

3% 

81.59 

92.12 

102.63 

113.15 

123.67 

144.71 

165.75 

3.90 

81.14 

91.62 

IO2.IO 

112.57 

123.05 

144.00 

164.96 

4. 

79.38 

89.69 

100.00 

110.31 

120.62 

141.25 

161.87 

4.1O 

77.67 

87.82 

97-97 

108.12 

118.27 

138.57 

158.87 

4-kj 

77.25 

87.36 

97.47 

107.58 

117.69 

137.91 

158.14 

4.20 

76.02 

86.01 

96.00 

106.00 

H5-99 

135-97 

155-96 

4/4" 

75.21 

85.13 

95.04 

104.96 

114.87 

134.70 

154.54 

4.30 

74.42 

84.26 

94.10 

103.94 

H3-77 

133.45 

153.13 

4-V 

73.25 

82.98 

92.71 

102.43 

112.16 

131.61 

151.06 

4.4O 

72.87 

82.56 

92.25 

101.94 

111.63 

131-01 

150.38 

4V£ 

71.37 

80.91 

90.46 

100.00 

109.54 

128.63 

147.71 

4.60 

69.92 

79-32 

88.72 

98.12 

107.52 

126.32 

145.12 

4% 
4.70 

69.57 
68.51 

78.93 
77-77 

88.29 
87.04 

97.66 
96.30 

107.02 
105.56 

125.78 
124.08 

144.48 
142.60 

4^T 

67.83 

77.02 

86.21 

95.40 

104.60 

122.98 

141.36 

4.  SO 

67.15 

76.28 

85-40 

94-53 

103.65 

121.90 

140.15 

4% 

66.16 

75.18 

84.21 

93.23 

102.26 

120.31 

138.36 

4.90 

65-83 

74.82 

83.82 

92.81 

101.80 

119.78 

137.76 

5. 

64.55 

73.42 

82.28 

91.14 

100.00 

117.72 

135.45 

5.10 

63-31 

72.05 

80.78 

89.52 

98.25 

115.72 

I33.I9 

5M 

63.01 

71.71 

80.42 

89.12 

97.82 

115.23 

132.64 

5.20 

62.11 

70.72 

79-33 

87-94 

96.56 

113-78 

131.00 

&/A. 

61.53 

70.08 

78.63 

87.18 

95.73 

112.82 

129.92 

5.30 

60.95 

69.44 

77-93 

86.42 

94.91 

111.89 

128.86 

5% 

60.10 

68.50 

76.90 

85.30 

93.70 

110.50 

127.30 

5.40 

59.82 

68.19 

76.56 

84-93 

93-30 

110.05 

126.79 

5/<2 

58.72 

66.98 

75.23 

83.49 

91.74 

108.26 

124.77 

5% 

57-40 

65.51 

73-63 

81.74 

89.86 

106.09 

122.31 

5% 

56.12 

64.10 

72.08 

80.06 

88.03 

103.99 

119.94 

5% 

54.89 

62.74 

70.58 

78.43 

86.27 

101.96 

117.65 

6. 

53.71 

61.42 

69.14 

76.85 

84.57 

100.00 

115.43 

45   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

1% 

2.90 

102.50 

115-03 

127-55 

140.07 

152.59 

177.64 

202.68 

3. 

100.00 

112.30 

124.60 

136.91 

149.21 

173.81 

198.42 

3.10 

97-58 

109.67 

121.76 

133-85 

M5-94 

170.11 

194.29 

3^ 

96.99 

109.03 

121.06 

133.10 

145.14 

169.21 

193.28 

3^2O 

95-25 

107.13 

ng.oi 

130.89 

142.77 

166.53 

190.29 

**/l 

94.11 

105.89 

117.07 

129.45 

141.22 

164.78 

188.34 

3.30 

92.99 

104.67 

116.35 

128.03 

139.70 

163.06 

186.42 

3.35 

91.91 

103.49 

115.07 

126.65 

138.22 

161.38 

184.54 

3;% 

91-35 

102,88 

114.41 

125.94 

137.47 

160.53 

183-59 

3.40 

90.82 

102.30 

113.78 

125.26 

136.74 

159.70 

182.66 

3.45 

89.77 

101.15 

112.54 

123.92 

135-30 

158-07 

180.84 

3^ 

88.71 

100.00 

111.29 

122.58 

133.86 

156.44 

179.02 

3.55 

87.70 

98.89 

110.09 

121.28 

132.47 

154.86 

177-25 

3.60 

86.68 

97.78 

108.88 

119.98 

131.08 

153.28 

175.48 

&% 

86.18 

97.24 

108.29 

119.34 

130.40 

152.51 

174.62 

3.65 

85.70 

96.71 

107.72 

118.73 

129.74 

151.75 

173.77 

3.70 

84.72 

95-63 

106.55 

117.47 

128.39 

150.22 

172.06 

3% 

83.76 

94.59 

105.41 

116.24 

127.07 

148.73 

170.38 

3.8O 

82.82 

93-56 

104.30 

115.04 

125.78 

147-25 

168.73 

3%  ' 

81.43 

92.04 

102.05 

113.26 

123.87 

145.09 

166.31 

3.90 

80.98 

9L55 

102.  II 

112.68 

123.25 

144.38 

165.51 

4. 

79.21 

89.60 

100.00 

110.40 

120.79 

141.59 

162.38 

4.10 

77-49 

87.72 

97.95 

108.19 

118.42 

138.88 

159-34 

4;U> 

77.07 

87.26 

97.45 

107.64 

117.83 

138.22 

158.60 

4.2O 

75.83 

85.90 

95-97 

106.04 

n6.ii 

136.25 

156.40 

4J^i 

75.02 

85.01 

95.00 

105.00 

114.99 

134.97 

154.95 

4.30 

74.22 

84.14 

94.05 

103.97 

113.88 

133.71 

153.53 

4% 

73.05 

82.85 

92.65 

102.45 

112.25 

131.85 

151.44 

4.4O 

72.67 

82.43 

92.19 

101.95 

111.71 

131.23 

150.76 

4i^ 

71.17 

80.78 

90.39 

100.00 

109.61 

128.83 

148.06 

4.6O 

69.71 

79.18 

88.64 

98.11 

107-57 

126.50 

145-43 

4% 

69.35 

78.78 

88.21 

97.64 

107.07 

125.93 

144.79 

4.70 

68.30 

77.62 

86.95 

96.27 

105.59 

124.24 

142.89 

4% 

67.61 

76.87 

86.12 

95.37 

104.63 

123.13 

141.64 

4.80 

66.94 

76.12 

85.31 

94*49 

103.67 

122.04 

140.41 

4% 

65.94 

75.02 

84.11 

93.19 

102.27 

120.44 

138.60 

4.90 

65.61 

74.66 

83.71 

92.76 

101.81 

119-91 

138.00 

5. 

64.33 

73.25 

82.17 

91.08 

100.00 

117.83 

135.67 

5.1O 

63.09 

71.88 

80.67 

89.46 

98.24 

115.82 

133.39 

&X 

62.79 

71.54 

80.30 

89.06 

97.81 

115.32 

132.83 

5.2O 

61.89 

70.55 

79-21 

87.87 

96.54 

113.86 

131.18 

5K 
5.3O 

61.30 
60.73 

69.90 
69.26 

78.50 
77.80 

87.10 
86.34 

95.70 
94.88 

112.90 
111.95 

130.10 
129.03 

5/** 

59.88 

68.32 

76.77 

85.22 

93.66 

110.56 

127.45 

5.4O 

59-60 

68.01 

76.43 

84.85 

93.27 

no.  10 

126.94 

5^ 

58.50 

66.80 

75.10 

83.40 

91.70 

108.30 

124.90 

53| 

57.18 
55.90 

65.33 
63.92 

73-49 
71.94 

81.65 

•79.96 

89.80 

87.97 

106.12 
104.01 

122.43 

120.04 

$ 

54-68 

62.56 

70.44 

78.32 

86.21 

101.97 

6. 

53.50 

61.25 

69.00 

76.75 

84.50 

100.00 

115.50 

46  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.53 

115.19 

127.84 

140.50 

153.15 

178.47 

203.78 

3. 

100.00 

112.43 

124.86 

137.29 

149.72 

174.58 

199.44 

3.1O 

97.56 

109.77 

121.98 

I34-I9 

146.40 

170.82 

I95-25 

3/it 

96.96 

109.12 

121.28 

133.43 

145.59 

169.90 

194.19 

3.2O 

95-20 

107.20 

119.20 

131.19 

I43.I9 

167.19 

191.18 

*^/4 

94.05 

105.95 

117.84 

129.73 

141.63 

165.41 

189.22 

3.30 

92.93 

104.72 

116.51 

128.30 

140.08 

163.66 

187.24 

3.35 

91.82 

103.51 

115.20 

126.88 

138.58 

161.96 

185.35 

3% 

91.27 

102.91 

114-55 

126.18 

137.82 

161.10 

184-37 

3.40 

90.73 

102.32 

113.90 

125.49 

137.08 

160.25 

183.43 

3.45 

89.66 

101.15 

112.64 

124.13 

135-62 

158.60 

181.58 

3\4 

88.61 

100.00 

111.39 

122.78 

134.17 

156.95 

179.73 

3.55 

87-58 

98.87 

110.17 

121.47 

132.76 

155.35 

177-95 

3.60 

86.56 

97.76 

108.96 

120.16 

131.35 

153.75 

176.15 

3% 

86.06 

97.21 

108.36 

119.51 

130.66 

152.97 

175-27 

3.65 

85.57 

96.67 

107.77 

118.87 

129.98 

152.19 

174.39 

3.70 

84.58 

95-6o 

106.61 

117.62 

128.63 

150.65 

172.67 

3% 

83.62 

94.54 

105.46 

116.38 

127.30 

149.12 

170.95 

3.8O 

82.67 

93.50 

104-33 

115.16 

125.99 

147.65 

169.31 

3% 

81.28 

91.98 

102.68 

113.37 

124.06 

145.45 

166.85 

3.9O 

80.83 

91.48 

102.13 

112.78 

123-43 

144.74 

166.04 

4. 

79.04 

89.52 

100.00 

110.48 

120.96 

141.91 

162.87 

4.1O 

77-32 

87.63 

97-94 

108.25 

118.56 

139-18 

159.80 

4/^ 

76.90 

87.16 

97.43 

107.70 

117.97 

138.51 

159.04 

4.2O 

75-65 

85.80 

95-94 

106.09 

116.23 

136.52 

156.81 

<4  /^r 

74.84 

84.90 

94.97 

105.03 

115.10 

135.23 

155.36 

4.3O 

74.04 

84.02 

94.01 

103.99 

113-98 

133-95 

153-92 

4% 

72.86 

82.73 

92.60 

102.47 

112.33 

132.07 

151.81 

4.4O 

72.48 

82.31 

92.14 

101.97 

111.79 

I3I-45 

151.11 

4/^2 

70.97 

80.65 

90.32 

100.00 

109.68 

129.03 

148.38 

4.6O 

69.51 

79.04 

88.57 

98.09 

107.62 

126.68 

M5.73 

4% 

69.15 

78.65 

88.14 

97.63 

107.12 

126.10 

145.08 

4.70 

68.10 

77.48 

86.86 

96.25 

105.63 

124.40 

143-16 

4% 

67.41 

76.72 

86.03 

95.34 

104.66 

123.28 

141.90 

4.8O 

66.73 

75-97 

85.21 

94.46 

103.70 

122.18 

140.66 

4% 

65.73 

74.87 

84.01 

93.15 

102.28 

120.50 

138.84 

4.90 

65.41 

74-51 

83.61 

92.72 

101.82 

120.03 

138.23 

5. 

64.13 

73.09 

82.06 

91.03 

100.00 

117.94 

135.87 

5.1O 

62.88 

71.72 

80.56 

89.40 

98.23 

115.91 

I33-58 

giz 

62.58 

71.39 

80.19 

88.99 

97.80 

115.41 

133.02 

5:20 

61.68 

70.39 

79.10 

87.81 

96.52 

"3-93 

I3L35 

534 

61.09 

69.74 

78.39 

87.03 

95.68 

112.97 

130.26 

5.3O 

60.52 

69.10 

77.68 

86.27 

94.85 

112.02 

129.18 

5% 

59.67 

68.16 

76.65 

85.14 

93.63 

110.61 

127.60 

5.4O 

59-39 

67.85 

76.31 

84.77 

93.23 

110.15 

127.08 

5j^ 

58.29 

66.63 

74.98 

83.32 

91.66 

108.34 

125.02 

5% 

56.97 

65-17 

73.36 

81.56 

89.75 

106.15 

122.54 

5% 

55.70 

63.75 

71.81 

79.86 

87.92 

104.03 

120.14 

5% 

54-47 

62.39 

70.31 

78.23 

86.15 

101.98 

117.81 

6. 

53.30 

61.08 

68.86 

76.65 

84.43 

100.00 

115.57 

47   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.56 

ii5-34 

128.13 

140.92 

153.70 

179.27 

204.85 

3. 

100.00 

112.55 

125.11 

137.66 

150.22 

175.33 

200.44 

3.1O 

97-53 

109.86 

122.19 

I34-52 

146.85 

171.51 

196.17 

3^ 

96.93 

109.21 

121.48 

133.75 

146.02 

170.56 

195.11 

3.20 

95.16 

107.27 

119.38 

I3I-49 

143.60 

167.82 

192.04 

*>/4 

94.00 

106.00 

118.01 

130.01 

142.01 

166.02 

190.03 

3.30 

92.86 

104.76 

116.66 

128.56 

140.45 

164.25 

188.04 

3.35 

91.74 

103.54 

115.34 

127.13 

138.93 

162.52 

186.12 

3% 
3.40 

91.19 
90.65 

102.93 
102.34 

114.68 
114.03 

126.42 
125.72 

138.16 
137.41 

161.64 
160.79 

185-13 
184.17 

3.45 

89.57 

101.16 

112.76 

124.34 

135.93 

159.11 

182.30 

3\4 

88.51 

100.00 

111.49 

122.98 

134.47 

157.44 

180.42 

3.55 

87.46 

98.86 

110.26 

121.65 

133.04 

155-83 

178.62 

3.6O 

86.45 

97.74 

109.03 

120.33 

131.62 

154.20 

176.79 

3% 

85-95 

97.19 

108.43 

119.68 

130.92 

153.41 

175.90 

3^65 

85.45 

96.64 

107.84 

119.03 

130.23 

152.63 

175.01 

3.70 

3% 

84.46 

83.49 

95.56 
94.50 

106.66 
105.50 

117.76 
116.51 

128.86 
127.52 

151.07 
149.53 

173.27 
171.53 

3.80 

82.54 

93-45 

104.37 

115.28 

126.20 

148.03 

169.86 

3% 

81.14 

91.92 

102.70 

113.47 

124.25 

145.81 

167.37 

3.90 

80.68 

91.41 

102.15 

112.88 

123.61 

145.08 

166.55 

4. 

78.89 

89.44 

100.00 

110.56 

121.11 

142.23 

163.34 

4.10 

77-15 

87-54 

97.92 

108.31 

118.69 

139.46 

160.23 

4j^ 

76.73 

87.07 

97.41 

107.76 

118.10 

138.78 

159.47 

4.20 

75.48 

85.70 

95-91 

106.13 

116.35 

136.78 

157-22 

'4^/i' 

74.66 

84.80 

94.93 

105.07 

115.20 

135.47 

155.74 

4.3O 

73.86 

83.91 

93*97 

104.02 

114.08 

134-18 

154.29 

4>g 

72.68 

82.62 

92.55 

102.48 

112.42 

132.29 

152.15 

4.40 

72.30 

82.19 

92.08 

101.98 

111.87 

131.66 

I5L45 

4/^ 

70.78 

80.52 

90.26 

100.00 

109.74 

129.22 

148.69 

4.6O 

69.32 

78.91 

88.49 

98.08 

107.67 

126.85 

146.02 

4*^ 

68.96 

78.51 

88.06 

97.61 

107.16 

126.26 

145.36 

4.7O 

67.90 

77-34 

86.78 

96.22 

105.66 

124.54 

4% 

67.21 

76.58 

85.95 

95.32 

104.68 

123.42 

142J5 

4.80 

66.53 

75-83 

85-13 

94.42 

103.72 

122.31 

140.90 

4% 

65.54 

74.73 

83.92 

93.11 

102.30 

120.68 

139.06 

4^90 

65.21 

74.36 

83-52 

92.68 

101.83 

120.14 

138.45 

5. 

63.93 

72.94 

81.96 

90.98 

100.00 

118.04 

136.07 

5.1O 

62.68 

7^-57 

80.45 

89.34 

98.22 

115-99 

133.76 

5Ji* 

62.38 

71.23 

80.08 

88.94 

97.79 

115.49 

133.19 

5.20 

61.48 

70.24 

78.99 

87.74 

96.50 

114.01 

131.51 

5/^ 

60.89 

69.58 

78.27 

86.96 

95.65 

113.04 

130.42 

5.30 

60.32 

68.94 

77-57 

86.20 

94.82 

112.08 

129-33 

5% 

59.47 

68.00 

76.53 

85.07 

93.60 

110.67 

127.73 

5.40 

59-19 

67.69 

76.19 

84.70 

93-20 

110.20 

127.21 

55^ 

58.09 

66.48 

74.86 

83.24 

91.62 

108.38 

125.14 

5% 

56.77 

65.01 

73-24 

81.48 

89.71 

106.18 

122.64 

5% 

55.50 

63.59 

71.68 

79.77 

87.86 

104.05 

120.23 

5% 

54-28 

62.23 

70.18 

78.14 

86.09 

101.99 

117.89 

6. 

53.11 

60.92 

68.74 

76.55 

84.37 

100.00 

115.63 

48  YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCEN 
RERAN 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.58 

115.50 

128.41 

141-32 

154.23 

180.06 

205.88 

3. 

100.00 

112.68 

125.35 

138.03 

150.70 

176.05 

201.40 

3.1O 

97.51 

109.96 

122.40 

134-85 

147.29 

172.18 

197.07 

IMo 

96.90 
95.11 

109.29 
107.33 

121.68 
H9-55 

134.06 
I3I-77 

146.45 
143.99 

171.23 
168.44 

195.99 
192.88 

*^/4 

93.94 

106.06 

118.17 

130.27 

142.39 

166.61 

190.86 

3.3O 

92.80 

104.80 

116.80 

128.81 

140.81 

164.81 

188.82 

3.35 

91.67 

103.57 

115.48 

127.36 

139.27 

163.07 

186.87 

3X 
3.40 

91.12 
90.57 

102.96 
102.36 

114.81 
114.15 

126.65 
125.94 

138.49 
137.73 

162.19 
161.31 

185.86 
184.89 

3.45 

89.48 

101.17 

112.86 

124.55 

136.24 

159.61 

182.99 

3^ 

88.42 

100.00 

111.58 

123.17 

134.75 

157.92 

181.09 

3.55 

87.36 

98.85 

110.34 

121.83 

133-31 

156.28 

179.26 

3.60 

86.34 

97.72 

109.11 

120.49 

131.87 

154.64 

177.41 

3% 
3.65 

85-83 
85.33 

97.17 
96.62 

108.50 
107.90 

119.84 
119.17 

131.17 
130.47 

153.84 
153.04 

176.51 
175.60 

3.70 

84.34 

95-52 

106.71 

117.90 

129.09 

I5L47 

173.84 

3% 

83.37 

94.45 

105.55 

116.63 

127.73 

149.90 

172.08 

3.80 

82.40 

93-40 

104.40 

115-40 

126.39 

148.39 

170.39 

3% 

81.00 

91.88 

102.72 

113.57 

124.43 

146.14 

167.87 

3.90 

80.54 

9L35 

102.16 

112.98 

123.79 

145-41 

167.04 

4. 

78.74 

89.37 

100.00 

110.03 

121.26 

142.53 

163.79 

4.1O 

41^ 

77.00 
76.57 

87.45 

86.98 

97.91 

97.40 

108.37 
107.81 

118.82 
118.22 

139-74 
139.05 

160.65 

159.88 

4.2O 

75-31 

85.60 

95.89 

106.17 

116.46 

137-03 

i57-6o 

4  y^ 

74.50 

84.70 

94.90 

105.10 

115.31 

135.71 

156.11 

4.30 

73-69 

83.81 

93-93 

104.05 

114.17 

134.41 

154.64 

4^ft 

72.48 

82.54 

92.50 

102.50 

112.50 

132.49 

152.48 

4.40 

72.12 

82.08 

92.03 

101.99 

111.95 

131.86 

151.78 

4>£ 

70.60 

80.40 

90.20 

100.00 

109.80 

129.40 

148.99 

4.60 

69.14 

78.78 

88.43 

98.07 

107.72 

127.00 

146.29 

4% 

68.78 

78.38 

87.99 

97.60 

107.20 

126.42 

145.63 

4.70 

67.72 

77-21 

86.71 

96.20 

105.70 

124.69 

143.67 

4% 

67.03 

76.45 

85.87 

95.29 

104.71 

123.55 

142.39 

4.8O 

66.35 

75.70 

85.04 

94-39 

103.74 

122.43 

141.13 

4% 

65.35 

74.59 

83.83 

93.07 

102.32 

120.79 

139.27 

4.90 

65.02 

74-23 

83.43 

92.64 

101.84 

120.25 

138.66 

5. 

63.74 

72.80 

81.87 

90.03 

100.00 

118.13 

136.26 

5.10 

62.49 

71.42 

80.35 

89.28 

98.21 

116.07 

133-93 

5^ 

62.19 

71.09 

79.98 

88.88 

97.78 

115.57 

133.35 

5.20 

61.29 

70.09 

78.89 

87.68 

96.48 

114.08 

131.67 

5/ii 

60.71 

69.44 

78.17 

86.90 

95.64 

113.09 

130.56 

5.30 

60.13 

68.80 

77.46 

86.13 

94.80 

112.14 

129.47 

5/^ 

59.28 

67.85 

76.42 

85.00 

93.57 

110.72 

127.86 

5.40 

59-oo 

67-54 

76.08 

84.62 

93.17 

110.25 

127.33 

&/4 

57.91 

66.33 

74.74 

83.16 

91.58 

108.42 

125.26 

&% 

56.59 

64.86 

73.12 

81.40 

89.66 

106.20 

122.74 

&% 

55.32 

63.44 

71.56 

79.69 

87.81 

104.07 

120.31 

5% 

54.10 

62.08 

70.07 

78.05 

86.03 

102.00 

117.96 

6. 

52.93 

60.77 

68.02 

76.46 

84.31 

100.00 

115.69 

49  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.90 

102.61 

115-64 

128.68 

141.71 

154.75 

180.82 

206.89 

3. 

100.00 

112.79 

125.59 

138.38 

151.17 

176.76 

202.34 

3.1O 

97-49 

110.05 

122.60 

i35-i6 

147.71 

172.83 

197.94 

3% 

96.88 

109.37 

121.85 

134.37 

146.86 

171.86 

196.85 

3.20 

95-07 

107.40 

119.72 

132.05 

144.38 

169.03 

193.69 

3K 

93.89 

106.11 

118.32 

130.52 

1-12.74 

167.18 

191.62 

3.30 

92.74 

104.84 

116.95 

129.05 

141.15 

165.36 

189-57 

3.35 

91.60 

103.60 

115.60 

127.59 

139.59 

163.59 

187.58 

3% 
3.4O 

91.04 
90.49 

102.99 
102.38 

H4.93 
114.26 

126.87 
126.15 

138.81 
138.04 

162.69 
161.81 

186.57 
185.59 

3.45 

89.40 

101.18 

112.96 

124.74 

136.51 

160.06 

183.63 

3Y2 

88.32 

100.00 

111.68 

123.35 

135.03 

158.38 

181.73 

3.55 

87.26 

98.84 

110.41 

122.  OO 

133.58 

156.72 

179.87 

3.6O 

86.23 

97.71 

109.18 

120.65 

132.12 

155.06 

178.00 

3^ 

85.72 

97-15 

108.57 

119.99 

131.41 

154.25 

177.09 

3.65 

85.22 

96.5(J 

107.91) 

119.33 

130.70 

153.44 

176.19 

3.70 

84.22 

95-49 

106.76 

118.03 

129.31 

151-85 

174-39 

3^ 

83.24 

94.41 

105.59 

116.76 

127.92 

150.27 

172.62 

3.8O 

82.28 

93-35 

104.43 

US-Si 

126.59 

148.74 

170.90 

3% 

80.86 

91.80 

102.73 

113.67 

124.70 

146.47 

168.35 

3.9O 

80.40 

91.29 

102.18 

113-07 

123.96 

145.73 

167.51 

4. 

78.59 

89.30 

100.00 

110.70 

121.41 

142.82 

164.23 

4.1O 

76.84 

87-37 

97.89 

108.42 

118.95 

140.00 

161.05 

4U 

76.41 

86.89 

97.38 

107.86 

118.34 

139.31 

160.27 

4.20 

75-i6 

85-51 

95-86 

106.21 

116.56 

137.27 

157-97 

4K 

74.34 

84.60 

94.87 

105.13 

115.40 

135.93 

156.46 

4.30 

73-53 

83-71 

93.89 

104.07 

114.25 

134-62 

154.98 

4% 

72.34 

82.40 

92.46 

102.52 

112.57 

132.69 

152.80 

4.40 

71-95 

81.97 

91.99 

102.00 

112.02 

132.05 

152.09 

4>^ 

70.43 

80.29 

90.14 

100.00 

109.86 

129.57 

149.28 

4.60 

68.96 

78.66 

88.36 

98.06 

107.76 

127.16 

146.56 

4^ 

68.60 

78.26 

87.91 

97.60 

107.25 

126.58 

145.89 

4.70 

67-54 

77.09 

86.64 

96.18 

105-73 

124.82 

I43.9I 

4% 

66.85 

76.32 

85.79 

95.27 

104.74 

123.68 

142.62 

4.80 

66.17 

75-57 

84.96 

94.36 

103.76 

122.55 

I4L35 

4% 

65.17 

74.46 

83.75 

93.03 

102.33 

120.90 

139.47 

4.90 

64.84 

74.09 

83.35 

92.60 

101.85 

120.35 

138.86 

5. 

63.56 

72.67 

81.78 

90.89 

100.00 

118.22 

136.44 

5.10 

62.31 

71.29 

80.26 

89.23 

98.21 

116.15 

134.10 

*% 

62.01 

70.95 

79.89 

88.83 

97.77 

115.64 

133.50 

5.20 

61.11 

69.95 

78.79 

87.63 

96.46 

114.14 

131.82 

5K 

60.53 

69.30 

78.07 

86.84 

95.61 

113.16 

130.70 

5.30 

59-95 

68.65 

77.36 

86.07 

94.78 

112.19 

129.60 

5% 

59.10 

67.71 

76.32 

84.93 

93.54 

110.76 

127.98 

5.40 

58.82 

67.40 

75.98 

84.56 

93.14 

110.29 

127.45 

5^ 

57.73 

66.18 

74.64 

83.09 

91.55 

108.45 

125.36 

£8 

56.41 

64.72 

73-02 

81.32 

89.62 

106.26 

122.83 

5% 

55.15 

63.30 

71.46 

79.61 

87.77 

104.08 

120.39 

5% 

53-93 

61.94 

69.96 

77-97 

85.98 

102.00 

118.03 

6. 

52.70 

60.6;* 

68.51 

76.38 

84.25 

100.00 

115.75 

5O   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

6% 

7% 

2.9O 

102.63 

U5-79 

128.94 

142.10 

155.25 

181.56 

207.87 

3. 

100.00 

112.91 

125.81 

138.72 

151.62 

177.44 

203.25 

3.1O 

97.47 

110.13 

122.80 

135.46 

148.13 

173.46 

198.78 

iMo 

96.85 
95.03 

109.45 
107.46 

122.06 
119.89 

134.67 
132.32 

147.27 
144.75 

172.48 
169.61 

197.69 
194.47 

01  / 

*^/4 

93.84 

106.16 

118.47 

130.79 

143.10 

167.73 

192.37 

3.3O 

92.68 

104.88 

117.08 

129.29 

141.49 

165.89 

190.30 

3.35 

91.55 

103.64 

115.73 

127.83 

139.92 

164.10 

188.28 

3.1o 

90.97 
90.42 

103.01 
102.40 

115.04 
114.38 

127.08 
126.36 

139-12 
138.34 

163.19 
162.30 

187.26 

186.26 

3.45 

89.33 

101.20 

113.08 

124.95 

136.82 

160.57 

184.31 

3\4 

88.23 

100.00 

111.77 

123.53 

135.30 

158.83 

182.36 

3.55 

87.18 

98.85 

110.51 

122.17 

133-83 

I57.I5 

180.47 

3.60 

86.13 

97.69 

109.24 

120.80 

132.36 

155.47 

178.58 

3% 

85.62 

97.12 

108.63 

120.13 

131.64 

154.65 

177.66 

3.65 

85.12 

96.58 

108.03 

119.48 

130.94 

153.85 

176.76 

3.70 

84.11 

95.46 

106.81 

118.16 

129.52 

152.22 

174.93 

3% 

83.12 

94.37 

105.63 

116.88 

128.13 

150.64 

173.14 

3.80 

82.15 

93-31 

104.46 

115.62 

126.77 

149.08 

I7L39 

3% 

80.73 

91.74 

102.75 

113.76 

124.77 

146.79 

168.81 

3.9O 

80.27 

91.23 

102.19 

124.12 

146.04 

167.96 

4. 

78.45 

89.23 

100.00 

110.*77 

121.55 

143.10 

164.65 

4.1O 

76.70 

87.29 

97.88 

108.47 

119.07 

140.25 

161.44 

4.2O 

76.27 
75-00 

86.82 
85.42 

97.36 
95-83 

107.91 
106.25 

118.46 
116.66 

139.55 
137-49 

160.65 
158.32 

4/4 

74.18 

84.51 

94.84 

105.10 

115.49 

136.15 

156.80 

4.3O 

73-37 

83.61 

93-85 

104.10 

"4.34 

134.82 

155.31 

4;££ 

72.18 

82.30 

92.41 

102.53 

112.64 

132.88 

153.11 

4.4O 

71.79 

81.87 

91.94 

102.01 

112.09 

132.24 

152.39 

4V^ 

70.27 

80.18 

90.09 

100.00 

109.91 

129.73 

149.55 

4.60 

68.80 

78.55 

88.30 

98.05 

107.80 

127.30 

146.80 

4;% 

68.44 

78.15 

87.86 

97.57 

107.28 

126.71 

146.13 

4.70 

67.37 

76.97 

86.57 

96.16 

105.76 

124.95 

144.14 

4% 

66.68 

76.20 

85.72 

95.24 

104.76 

123.80 

142.84 

4.80 

66.00 

75-44 

84.89 

94.33 

103.78 

122.67 

141.56 

4% 

65.00 

74.33 

83.67 

93.00 

102.33 

121.00 

139.67 

4.90 

64.67 

73-97 

83.27 

92.56 

101.86 

120.45 

139.05 

5. 

63.39 

72.54 

81.69 

90.85 

100.00 

118.31 

136.61 

5.10 

62.14 

71.16 

80.17 

89.18 

98.20 

116.22 

134-25 

5j^ 

61.84 

70.82 

79.80 

88.78 

97.76 

115.71 

133.67 

5.  2O 

60.94 

69.82 

78.69 

87.57 

96.45 

114.20 

131-96 

5K 

60.35 

69.16 

77.97 

86.78 

95.59 

113.22 

130.84 

5.3O 

59-78 

68.52 

77.27 

86.01 

94-75 

112.24 

129.73 

So 

58.93 
58.65 

67.58 
67.27 

76.22 
75-88 

84.87 
84.49 

93.52 
93-n 

110.81 
110.34 

128.10 
127-57 

5}<2 

57.56 

66.05 

74.54 

83.02 

91.51 

108.49 

125.46 

5% 

56.25 

64.58 

72.91 

81.25 

89.58 

106.25 

122.92 

5% 

54.98 

63.17 

71.35 

79.54 

87.72 

104.09 

120.46 

5% 

53-77 

61.81 

69.85 

77.89 

85-93 

102.01 

118.09 

6. 

52.60 

60.50 

68.40 

76.30 

84.20 

100.00 

115.80 

55   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

2% 

21% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2. 

100.00 

116.63 

133-25 

149.90 

166.52 

183.15 

199.78 

2.10 

96.75 

113.01 

129.26 

145.51 

161.76 

178.01 

194.25 

2.20 

93-64 

109.55 

125.46 

I4I-35 

157-25 

173-15 

189.06 

2.30 

90.67 

106.22 

121.77 

137.32 

152.87 

168.42 

183.97 

2.40 

87.82 

103.05 

118.27 

133-49 

148.72 

163.94 

179.16 

*% 

85.11 

100.00 

114.90 

129.79 

144.69 

159.58 

174.47 

2^0 

82.50 

97.08 

111.67 

126.26 

140.84 

155.43 

170.02 

2.70 

80.00 

94.29 

108.57 

122.86 

137.15 

151.44 

165.73 

2% 

78.80 

92-93 

107.07 

121.20 

135-34 

149.47 

163-59 

2.8O 

77.62 

91.61 

105.59 

119.59 

133.58 

147.57 

161.55 

2% 
2.9O 

75.89 
75.34 

89.67 

89.04 

103.45 
102.75 

117.22 
116.44 

130.99 
130.14 

144.76 
143.84 

158.54 
157.54 

3. 

73-14 

86.57 

100.00 

H3-43 

126.86 

140.29 

153.72 

3.05 

72.08 

85.37 

98.67 

111.96 

125.27 

138.56 

151.85 

3.10 

7I-05 

84.22 

97-37 

"0.53 

123.68 

136.84 

150.00 

3^ 

70.55 

83.64 

96.73 

109.82 

122.91 

136.00 

149.09 

3.15 

70.05 

83.07 

96.12 

109.12 

122.14 

135.16 

148.19 

3.20 

69.05 

81.95 

94.84 

107.74 

120.63 

133.53 

146.43 

3^ 
3.30 

68.07 
67.13 

80.84 
79.77 

93.6i 
92.42 

106.39 
105.06 

119.15 
117.70 

131.92 
130.35 

144.70 
142.99 

3.35 

66.21 

78.72 

91.24 

103.76 

116.28 

128.78 

141-30 

3% 

65.74 

78.20 

90.66 

103.12 

115.58 

128.03 

140.49 

3.4O 

65.27 

77-68 

90.08 

102.48 

114.89 

127.28 

139.69 

3.45 

64.37 

76.66 

88.94 

101.23 

113.52 

125.80 

138.09 

3Y2 
3.55 

63-51 
62.65 

75.67 
74.70 

87-83 
86.75 

100.00 

98.80 

112.  l6 

110.84 

124-33 
122.89 

136.49 
134.93 

3.6O 

61.80 

73-74 

85.67 

97.61 

109.55 

121.49 

133-43 

3% 

61.39 

73.27 

85.15 

97.03 

108.91 

120.79 

132.67 

3.65 

60.99 

72.81 

84.63 

96.45 

108.28 

I2O.IO 

I3L93 

3.7O 

60.17 

71.89 

83.60 

95.31 

107.03 

118.74 

130.45 

3% 
3.80 

59.41 
58.61 

71.01 
70.11 

82.60 
81.61 

94.20 
93.10 

105.80 
104.60 

117.40 
116.09 

129.00 
127.59 

3% 

57.48 

68.82 

80.15 

91.50 

102.84 

114.18 

125.51 

3.9O 

57.12 

68.40 

79.69 

90.97 

102.26 

113.54 

124.83 

4. 

55-66 

66.75 

77.83 

88.92 

100.00 

111.09 

122.17 

4.10 

54.28 

65.17 

76.05 

86.94 

97.82 

108.71 

119.59 

4.20 

52-94 

63.63 

74-33 

85.03 

95.72 

106.41 

117.12 

4.30 

51.66 

62.17 

72.68 

83.19 

93.71 

104.20 

114.71 

4.4O 

50.44 

60.76 

71.09 

81.41 

91.74 

102.06 

112.39 

±y* 

49.25 

59.40 

69.55 

79.70 

89.85 

100.00 

110.15 

4.60 

48.11 

58.09 

68.07 

78.05 

88.02 

98.00 

107.98 

4.70 

47.01 

56.83 

66.64 

76.45 

86.26 

96.07 

105.88 

4.8O 

45.96 

55-6i 

65.26 

74.91 

84.56 

94.21 

103.85 

4.9O 

44.95 

54.44 

63.93 

73.42 

82.91 

92.41 

101.90 

5 

43-97 

53.31 

62.65 

71.98 

81.32 

90.66 

IOO.OO 

5.1O 

43.03 

52.22 

61.41 

70.60 

79.78 

88.97 

98.16 

5.20 

42.12 

51.16 

60.20 

69.25 

78.29 

87.34 

96.39 

5.3O 

41.24 

50.14 

59.05 

67.95 

76.85 

85.75 

94.66 

5.4O 

40.40 

49.16 

57-93 

66.69 

75-46 

84.22 

92.99 

5^ 

39.58 

48.22 

56.85 

65.48 

74.11 

82.74 

91.37 

60    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

2% 

IWo 

3% 

3J% 

4% 

» 

B% 

2. 

100.00 

117.42 

134-85 

152-27 

169.69 

187.12 

204.53 

2.1O 

96.60 

113.60 

130.60 

147.60 

164.60 

181.60 

198.59 

2.20 

93-36 

109.97 

126.57 

M3-I9 

i59-8o 

176.40 

193-02 

2.3O 

90.27 

106.48 

122.70 

138.92 

155.14 

171.36 

187.58 

2.40 

87.32 

103.17 

119-03 

134-88 

150.74 

166.59 

182.44 

2>^ 

84.51 

100.00 

115.49 

130.98 

146.47 

161.96 

177.45 

2.60 

81.82 

96.97 

112.  II 

127.27 

142.41 

157-57 

172.72 

2.70 

79.25 

94.07 

108.89 

123.71 

138.53 

153.36 

168.18 

2% 
2.8O 

78.03 

76.81 

92.68 
91.31 

107.33 
105.79 

121.98 
120.29 

136.64 
134.78 

151.28 
149.27 

165.94 
163.76 

2% 

75-05 

89.31 

103.57 

117.82 

132.07 

146.33 

160.58 

2.9O 

74.48 

88.66 

102.84 

117.01 

131.19 

145.36 

159.53 

3. 

72.25 

86.12 

100.00 

113.88 

127-75 

141.63 

155-51 

3.05 

71.16 

84.90 

98.63 

112.36 

126.09 

139.82 

153.55 

3.1O 

70.12 

83.70 

97.28 

110.87 

124.45 

138.03 

151.61 

3M 

69.61 

83.11 

96.62 

110.14 

123.65 

137.16 

150.67 

3.15 

69.10 

82.53 

95-97 

109.40 

122.84 

136.28 

149.71 

3.2O 

68.09 

81.39 

94.68 

107.98 

121.27 

134.57 

147.87 

3K 

67.10 

80.26 

93-42 

106.58 

119.74 

132.89 

146.07 

3.3O 

66.15 

79.17 

92.19 

105.21 

118.23 

131.26 

144.28 

3.35 

65.21 

78.10 

90.98 

103.87 

116.76 

129.63 

142.51 

3% 

64.74 

77.56 

90.38 

103.20 

116.03 

128.85 

141.69 

3.4O 

64.27 

77-03 

89.79 

102.55 

115-31 

128.07 

140.83 

3.45 

63.37 

76.00 

88.63 

101.26 

113.90 

126.52 

139.16 

sy2 

3.55 

62.49 
61.64 

75.00 
74.01 

87.50 
86.39 

100.00 
98.76 

112.50 
111.14 

125.00 
123.51 

137-50 
135.88 

3.6O 

60.78 

73-03 

85.29 

97-55 

109.80 

122.06 

I34-32 

3% 

60.37 

72.56 

84.76 

96.95 

109.14 

121.34 

133.53 

3.65 

5996 

72.09 

84-23 

96.36 

108.49 

120.63 

132.76 

3.70 

59.15 

71.16 

83.18 

95.19 

107.21 

119.22 

131.24 

3.8O 

58.38 
57.58 

70.27 
69.37 

82.16 

81.15 

94-05 
92.93 

105-95 
104.71 

117.84 
116.49 

129.73 
128.28 

3% 

56.46 

68.07 

79.68 

91.29 

102.91 

114.52 

126.12 

3.90 

56.09 

67.65 

79.20 

90.76 

102.32 

113.86 

125.43 

4. 

54-64 

65.98 

77-32 

88.66 

100.00 

111.34 

122.68 

4.10 

53.27 

64.40 

75.52 

86.65 

97.77 

108.90 

120.03 

4.20 

51-94 

62.86 

73-79 

84.71 

95-63 

106.55 

117.48 

4.30 

50.67 

61.40 

72.12 

82.84 

93.57 

104.29 

115.01 

4.4O 

49.46 

59-99 

70.52 

81.05 

91.58 

102.  IO 

112.64 

±1A 

48.30 

58.64 

68.98 

79.32 

89.06 

100.00 

110.34 

4.60 

47.16 

57-33 

67.49 

77-65 

87.81 

97-97 

108.14 

4.70 

46.09 

56.07 

66.06 

76.04 

86.02 

96.01 

105.99 

4.80 

45-05 

54-87 

64.68 

74-49 

84.30 

94.11 

103.92 

4.9O 

44.06 

53.70 

63.35 

72.99 

82.64 

92.28 

101.93 

5. 

43.10 

52.59 

62.07 

71-55 

81.03 

90.52 

100.  OO 

5.1O 

42.18 

51.51 

60.83 

70.16 

79.48 

88.81 

98.14 

5.20 

41.29 

50.45 

59.64 

68.81 

77-98 

87.16 

96.33 

5.30 

40.43 

49.46 

58.48 

67.51 

76.53 

85.56 

r  94.58 

5.40 

39.61 

48.49 

57-37 

66.25 

75-14 

84.01 

92.90 

5>£ 

38.82 

47.56 

56.30 

65.04 

73.78 

82.52 

91.26 

65   YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

2% 

21% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2. 

IOO.OO 

118.14 

136.28 

154.42 

172.56 

190.70 

208.84 

2.1O 

96.46 

114.15 

131.84 

149.53 

167.20 

1S4.89 

202.56 

2.20 

93.10 

"0.35 

127.59 

144.83 

162.08 

179.32 

196.56 

2.3O 

89.91 

106.72 

123.55 

140.37 

157.19 

174.01 

190.84 

2.4O 

86.87 

103.29 

119.70 

136.11 

152.53 

168.94 

185-35 

2J6 

83.98 

100.00 

116.02 

132.04 

148.07 

164.09 

180.11 

2.6O 

81.23 

96.87 

112.51 

128.16 

143-80 

159-45 

175-09 

2.70 

78.61 

93.89 

109.17 

124.45 

139.73 

155.01 

170.29 

2% 
2.8O 

77-35 
76.11 

92.45 
91.04 

107-55 
105.97 

122.65 

120.90 

137-75 
135.83 

152.86 
150.75 

167.95 
165.69 

2% 
2.9O 

74-34 
73.74 

88.99 
88.33 

103.67 
102.93 

118.34 
117.51 

133-01 
132.10 

147.69 

146.69 

162.36 
161.28 

3. 

71.47 

85-74 

100.00 

114.27 

128.52 

142.79 

157.06 

3.05 

70.38 

84.49 

98.59 

112.69 

126.80 

140.90 

155.00 

3.1O 

69.31 

83.26 

97.21 

111.16 

125.11 

139-06 

153-01 

31A 

68.79 

82.66 

96.53 

110.40 

124.28 

138.15 

152.02 

3.15 

68.28 

82.07 

95-86 

109.65 

123.44 

137-24 

151-03 

3.20 

67.27 

80.91 

94.54 

108.19 

121.82 

135.46 

149.10 

3K 

66.28 

79.76 

93.26 

106.74 

120.23 

133-72 

147-22 

3.3O 

65.30 

78.65 

91.99 

105.34 

118.68 

132.03 

145.38 

3.35 

64.36 

77-57 

90.76 

103.96 

117.17 

130.36 

143-56 

3% 

63.88 

77.02 

90.15 

103.28 

116.42 

129.55 

142.68 

3.4O 

63'43 

76.49 

89.55 

102.61 

115.68 

128.73 

141.80 

3.45 

62.38 

75.35 

88.33 

101.30 

114.28 

127.23 

140.21 

3% 

61.64 

74.42 

87.21 

100.00 

112.78 

125.58 

138.36 

3.55 

60.77 

73.42 

86.08 

98.73 

111.39 

124.04 

136.69 

3.OO 

59-92 

72.45 

84.97 

97-49 

110.02 

122.54 

135-07 

3% 

59.51 

71.97 

84.43 

96.89 

109.34 

121.80 

134.26 

3.05 

59-iQ 

71.49 

83.89 

96.28 

108.68 

121.07 

133-47 

3.7O 

58.29 

70.56 

82.83 

95.09 

107.36 

119.62 

131.89 

3% 
3.8O 

57.51 
56.74 

69.65 

68.76 

81.79 

80.77 

93-93 
92.79 

106.07 
104.80 

118.21 
116.82 

130.35 

128.84 

3% 

55.6i 

67-45 

79.29 

91.12 

102.96 

114.80 

126.63 

3.9O 

55.24 

67.02 

78.80 

90.58 

102.36 

114.13 

125.93 

4. 

53.8i 

65-36 

76.91 

88.45 

100.00 

HI.55 

123.09 

4.1O 

52.44 

63.77 

75.09 

86.41 

97.74 

109.06 

120.38 

4.2O 

5i-i3 

62.24 

73-34 

84.45 

95.56 

106.66 

117.77 

4.30 

49.88 

60.77 

71.67 

82.57 

93.46 

104.36 

115.26 

4.4O 

48.68 

59-37 

70.06 

80.75 

9L45 

102.14 

112.83 

±y* 

47.53 

58.02 

68.52 

79.01 

89.51 

100.00 

110.49 

4.00 

46.41 

56.72 

67.02 

77-33 

87.63 

97.94 

108.24 

4.70 

45.36 

55.47 

65.59 

75.71 

85.83 

95.95 

106.07 

4.80 

44-34 

54-28 

64.22 

74.16 

84.10 

94.04 

103.97 

4.90 

43.36 

53.13 

62.89 

72.66 

82.42 

92.19 

101.95 

5. 

42.42 

52.02 

61.62 

71.21 

80.81 

90.40 

100.00 

5.1O 

41.52 

50.95 

60.38 

69.82 

79.25 

88.68 

98.11 

5.2O 

40.65 

49.92 

59-20 

68.47 

77-74 

87.02 

96.29 

5.30 

39.81 

48.93 

58.05 

67.17 

76.29 

85.41 

94.53 

5.40 

39-01 

47.98 

56-95 

65.92 

74.89 

83.86 

92.83 

5^ 

38.24 

47.06 

55.88 

64.71 

73.53 

82.35 

91.18 

70    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

2% 

21% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2. 

100.00 

118.79 

137.58 

156.37 

175.16 

193.95 

212.74 

2.1O 

96.34 

114.63 

132.93 

151.22 

169.51 

187.80 

206.08 

2.2O 

92.88 

110.69 

128.50 

146-31 

164.13 

181.93 

199.75 

2.3O 

89.59 

106.93 

124.29 

141.65 

159.00 

176.35 

193.70 

2.4O 

86.47 

103.38 

120.29 

137.20 

154.12 

171.03 

187.93 

2^ 

83.51 

100.00 

116.49 

132.97 

149.46 

165.95 

182.43 

2.6O 

80.71 

96.78 

112.86 

128.95 

145-02 

161.10 

177.18 

2.70 

78.04 

93.73 

109.41 

125.10 

140.79 

156.47 

172.16 

2% 

76.76 

92.25 

107.75 

123.24 

138.73 

154.23 

169.72 

2.8O 

75.51 

90.81 

106.12 

121.43 

136.74 

152.05 

167.36 

2% 
2.9O 

73.69 
73.10 

88.72 

88.04 

103.76 
103.00 

118.79 
117.94 

133.83 
132.88 

148.86 
147.82 

163.90 
162.77 

3. 

70.81 

85.40 

100.00 

114.60 

129.19 

143.79 

158.39 

3.O5 

69.70 

84.13 

98.56 

112.98 

127.41 

141.84 

156.26 

3.10 

68.63 

82.89 

97-15 

111.42 

125.67 

139.93 

I54.I9 

3^ 

68.11 

82.28 

96.46 

110.63 

124.80 

138.97 

153.15 

3.15 

67.59 

81.68 

95-77 

109.86 

123.95 

138.05 

152.14 

3.20 

66.57 

80.50 

94.43 

108.36 

122.29 

136.21 

150.15 

3/^ 

65.57 

79-34 

93.11 

106.88 

120.65 

134.42 

148.21 

3.30 

64.59 

78.21 

91.83 

105.43 

119.06 

132.69 

146.30 

3.35 

63.64 

77.11 

90.57 

104.04 

117.51 

130.96 

144.43 

3% 

63.17 

76.56 

89.96 

103.34 

116.74 

130.13 

143.52 

3.4O 

62.71 

76.03 

89.35 

102.66 

115-98 

129.29 

142.62 

3.45 

61.80 

74.97 

88.15 

101.32 

114.50 

127.65 

140.83 

3/i> 

60.92 

73.95 

86.97 

IOO.OO 

113.02 

126.05 

139.07 

3.55 

60.05 

72.94 

85.83 

98.71 

111.60 

124.48 

137.36 

3.60 

59-21 

71.96 

84.70 

97-45 

no.  20 

122.94 

135.69 

3% 
3.65 

58.80 
58.38 

71.47 
70.99 

84.15 
83.60 

96.83 
96.22 

109.50 
108.83 

122.19 
121.44 

134.86 
134.05 

3.70 

57.58 

70.07 

82.53 

95.01 

107.49 

119.96 

132.43 

3% 
3.80 

56.80 
56.03 

69.14 
68.25 

81.49 

80.4(5 

93-83 
92.67 

106.17 
104.88 

118.51 
117.10 

130.85 
129.31 

3% 
3.90 

54.91 
54.55 

66.94 
66.51 

78.96 

78.47 

90.98 
90.43 

103.01 
102.40 

"5.03 
114.35 

127.05 
126.32 

4. 

53-13 

64.84 

76.56 

88.28 

IOO.OO 

111.72 

123.44 

4.10 

51.78 

63.25 

74.74 

86.22 

97.70 

109.19 

120.67 

4.20 

50.47 

6i.73 

72.98 

84.24 

95.50 

106.75 

1  18.01 

4.3O 

49.23 

60.26 

71.30 

82.34 

93.38 

104.41 

115.45 

4.40 

48.05 

58.87 

69.69 

80.52 

9L34 

102.16 

112.99 

±Y* 

46.91 

57.53 

68.15 

78.77 

89.30 

100.00 

110.62 

4.60 

45-82 

56.24 

66.66 

77.08 

87.50 

98.73 

108.33 

4.70 

44.77 

55.00 

65.23 

75.46 

85.68 

95.91 

106.13 

4.8O 

43.78 

53.82 

63.86 

73.90 

83.94 

93.98 

104.01 

4.90 

42.81 

52.67 

62.53 

72.39 

82.25 

92.11 

101.97 

5. 

41.89 

51-58 

61.26 

70.95 

80.63 

90.32 

100.00 

5.1O 

41.01 

50.52 

60.04 

69.55 

79.07 

88.58 

98.10 

5.2O 

40.15 

49.50 

58.86 

68.21 

77.56 

86.91 

96.26 

5.3O 

39.33 

48.53 

57.72 

66.91 

76.10 

85.29 

94.48 

5.40 

38.55 

47-59 

56.62 

65.66 

74.70 

83.73 

92.77 

5)£ 

37.79 

46.68 

55.56 

64.45 

73.34 

82.26 

91.11 

75    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

2% 

21% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2. 

100.00 

119.38 

138.76 

158.13 

177.51 

196.89 

216.27 

2.1O 

96.23 

115.07 

133.91 

152.75 

171.59 

190.42 

209.26 

2.20 

92.67 

III.OO 

129.31 

147.64 

165.96 

184.27 

202.60 

2.3O 

89.30 

107.13 

124.95 

142.78 

160.61 

178.44 

196.26 

2.40 

86.12 

103.47 

120.82 

138.17 

155.52 

172.88 

190.23 

21^ 

83.10 

100.00 

116.90 

133.79 

150.6'J 

167.59 

184.49 

2.60 

80.25 

96.71 

113.16 

129.63 

146.08 

162.55 

179.01 

2.70 

77.54 

73.58 

109.62 

125.67 

141.71 

157.75 

173.83 

2.&0 

76.25 

74.98 

92.08 

90.  G2 

107.92 
106.25 

123.75 
121.90 

139.59 
137.54 

155-43 
153.17 

171.27 

168.81 

2% 
2.90 

73.14 
72.54 

88.49 

87.80 

103.84 
103.05 

119.19 
118.30 

134-53 
133.55 

149.88 
148.44 

165.23 

164.05 

3. 

70.23 

85.12 

100.00 

114.89 

129.76 

144.65 

159.37 

3.O5 

69.12 

83.83 

98.53 

113.23 

127.94 

142.64 

157.34 

3.10 

68.04 

82.57 

97.10 

111.63 

126.14 

140.66 

155.19 

3j^j 

67.52 

81.96 

96.39 

110.83 

125.26 

139.70 

154.13 

3.15 

67.00 

8i.35 

95.70 

110.04 

124.39 

138.75 

153.09 

3.20 

65.97 

80.15 

94.33 

108.51 

122.69 

136.86 

151.04 

3.30 

64.97 
63.99 

78.99 

77.85 

92.99 
91.69 

107.00 
105.54 

121.  01 

119.38 

135.02 
133.24 

149.05 
147.08 

3.35 

63.04 

76.73 

90.42 

104.11 

117.81 

131.49 

145.18 

3% 

62.57 

76.18 

89.79 

103.40 

117.02 

130.62 

144.23 

3.4O 

62.11 

75-64 

89.20 

102.71 

116.24 

129.77 

143.30 

3.45 

61.20 

74.58 

87.96 

101.34 

114.72 

128.09 

141.48 

3/^ 

60.32 

73.54 

86.77 

100.00 

113.22 

126.42 

139.67 

3.55 

59.45 

72.53 

85.61 

98.70 

111.78 

124.85 

137.93 

3.60 

58.61 

71.55 

84.48 

97.41 

110.35 

123.28 

136.21 

3% 

58.20 

71.06 

83.92 

96.79 

109.65 

122.51 

135.37 

3:65 

57-79 

70.58 

83.37 

96.16 

108.95 

121.74 

134-53 

3.70 

56.99 

69.64 

82.29 

94.94 

107.59 

120.24 

132.88 

3% 
3.80 

56.21 
55.45 

68.72 

67.83 

81.23 

80.20 

93-74 
92.58 

106.26 
104.95 

118.76 
117.33 

131*27 
129.70 

3% 

54-34 

66.51 

78.69 

90.87 

103.05 

115.22 

127.40 

3.9O 

53.97 

66.09 

78.20 

90.31 

102.43 

114.53 

126.65 

4. 

52.56 

64.42 

76.28 

88.14 

100.00 

in.  86 

123.72 

4.1O 

51.22 

62.84 

74.45 

86.06 

97.68 

109.29 

120.90 

4.2O 

49-93 

61.31 

72.69 

84.07 

95-45 

106.82 

118.21 

4.30 

48.71 

59.86 

71.01 

82.16 

93.31 

104.46 

115.61 

4.40 

47.54 

58.47 

69.40 

80.33 

91.26 

102.18 

113.12 

4^ 

46.42 

57.14 

67.85 

78.57 

89.29 

100.00 

110.71 

4.6O 

45-34 

55.85 

66.36 

76.88 

87.39 

97.90 

108.40 

4.70 

44.31 

54.63 

64.94 

75.25 

85.56 

95.87 

106.18 

4.8O 

43-33 

53-45 

63.57 

73.69 

83.81 

93-92 

104.04 

4.90 

42.37 

52.32 

62.25 

72.19 

82.12 

92.05 

101.99 

5. 

41-45 

51.20 

60.99 

70.74 

80.49 

90.25 

IOO.OO 

5.10 

40.60 

50.19 

59.77 

69.35 

78.93 

88.50 

98.08 

5.2O 

39-77 

49.18 

58.59 

68.00 

77.41 

86.82 

96.24 

5.3O 

38.97 

48.21 

57.46 

66.71 

75.96 

85.20 

94.45 

5.40 

38.19 

47.28 

56.37 

65.46 

74-55 

83-64 

92.73 

5>£ 

37.45 

46.39 

55.32 

64.26 

73.20 

82.13 

91.07 

8O  YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 

RERAN, 

2% 

21% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2. 

IOO.OO 

119-91 

139.82 

159.73 

179.64 

199-55 

219.46 

2.1O 

96.13 

115.47 

134.80 

154.13 

173.46 

192.78 

212.12 

2.20 

92.49 

111.27 

130.04 

148.82 

167.60 

186.37 

205.15 

2.30 

89.05 

107.29 

125.54 

143.79 

162.04 

180.29 

198.54 

2.40 

85.80 

103-55 

121.29 

139-03 

156.78 

I74-52 

192.26 

2>£ 

82.74 

100.00 

117.26 

134.52 

151.78 

169.04 

186.29 

2.6O 

79-85 

96.64 

II3-43 

130.24 

147.02 

163.83 

180.62 

2.7O 

77.11 

93.46 

109.81 

126.16 

142.52 

158.87 

175.23 

2% 
2.80 

75.80 
74.52 

9L93 
90.44 

108.07 
106.37 

124.20 
122.30 

140.34 
138.23 

156.48 
154.15 

172.61 
170.08 

2% 

72.66 

88.28 

103.91 

119-53 

I35-I5 

150.77 

166.39 

2.9O 

72.06 

87.58 

103.11 

118.62 

134.14 

149.66 

165.18 

3. 

69.74 

84.87 

100.00 

H5.I3 

130.26 

145.39 

160.52 

3.O5 

68.63 

83.57 

98.51 

113.44 

128.39 

143.33 

158.26 

3.1O 

67-54 

82.29 

97.05 

111.81 

126.56 

141.31 

156.07 

3% 

67.02 

81.68 

96.34 

110.99 

125.65 

140.31 

154.97 

3.15 

66.49 

81.06 

95.63 

no.  20 

124.76 

139-34 

I53.9I 

3.2O 

65.46 

79.85 

94.24 

108.64 

123.03 

137.41 

151.81 

3% 
3.30 

64.46 
63.48 

78.68 
77.53 

92.89 
91.57 

107.11 
105.62 

121.32 

119.66 

135-53 
133.72 

149.76 
147.76 

3.35 

62.53 

76.41 

90.29 

104.17 

118.05 

131.91 

145.79 

3% 

62.06 

75.86 

89.65 

103.45 

117.25 

131.04 

144.83 

3.40 

61.59 

75-31 

89.03 

102.74 

116.46 

130.17 

143.89 

3.45 

60.69 

74.25 

87.80 

101.36 

114.92 

1-28.46 

142.02 

3.55 

59-81 
58.95 

73.21 
72.19 

86.60 
85.43 

IOO.OO 

98.68 

"3-39 
111.92 

126.79 
125.16 

140.18 
138.39 

3.6O 

58.11 

71.20 

84.29 

97.38 

110.47 

123.56 

136.65 

3.65 

57.70 
57-29 

70.72 
70.23 

83.73 
83.18 

96.75 
96.12 

109.76 
109.06 

122.78 

122.  OO 

135.79 
134.95 

3.70 

56.50 

69.30 

82.09 

94.88 

107.68 

120.47 

133.26 

3% 
3.80 

55-73 
54.97 

68.38 
67.48 

81.02 
79.99 

93.67 
92.50 

106.33 
105.00 

118.98 
117.51 

131.62 
130.02 

3% 

53-86 

66.17 

78.47 

90.77 

103.08 

II5-38 

127.68 

3.9O 

53.50 

65.74 

77.97 

90.21 

102.45 

114.68 

126.93 

4. 

52.10 

64.08 

76.05 

88.03 

100.00 

111.97 

123-95 

4.10 

50.77 

62.49 

74.21 

85.94 

97.66 

109.38 

121.10 

4.20 

49.50 

60.98 

72-45 

83.93 

95-41 

106.88 

118.37 

4.30 

48.29 

59.53 

70.77 

82.01 

93.25 

104.50 

115.74 

4.40 

47.13 

58.15 

69.16 

80.18 

91.19 

102.20 

113-12 

4^ 

46.03 

56.82 

67.62 

78.41 

89.21 

100.00 

110.79 

4.6O 

44.96 

55-55 

66.13 

76.71 

87.30 

97.88 

108.46 

4.70 

43.95 

54.33 

64.71 

75.09 

85.47 

95.85 

106.22 

4.8O 

42.98 

53.i6 

63-34 

73-53 

83-71 

93-89 

104.07 

4.90 

42.05 

52.01 

62.03 

72.02 

82.01 

92.01 

102.00 

5. 

41.16 

50.96 

60.77 

70.58 

80.39 

90.19 

100.00 

5.10 

40.30 

49.93 

59.56 

69.19 

78.81 

88.44 

98.07 

5.2O 

39.47 

48.93 

58.39 

67.85 

77.30 

86.76 

96.22 

5.3O 

38.68 

47.97 

57.26 

66.55 

75.84 

85.13 

94.42 

5.40 

37-92 

47-05 

56.18 

65.31 

74-44 

83.57 

92.70 

5^ 

37.19 

46.17 

55.14 

64.11 

73.08 

82.06 

91.03 

85    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

2% 

21% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2 

IOO.OO 

120.40 

140.78 

161.18 

181.57 

201.96 

222.36 

5!io 

96.05 

115.82 

135.60 

155.37 

175.15 

194.91 

214.69 

2.2O 

92.33 

111.52 

130.70 

149-89 

169.07 

188.26 

207.44 

2.3O 

88.82 

107.45 

126.07 

144.70 

163.33 

181.95 

200.59 

2.40 

85-53 

103.62 

121.71 

139.80 

157-89 

I75-98 

194.07 

2r^' 

82.42 

100.00 

117.58 

135.16 

152.74 

170.32 

187.90 

2.6O 

79-49 

96.58 

113-67 

130.77 

147.85 

164.95 

182.04 

2.70 

76.73 

93.35 

109.97 

126.60 

143.23 

159.85 

176.48 

2% 
2.8O 

75-40 
74.11 

91.80 
90.29 

108.20 
106.47 

124.59 
122.65 

140.99 
138.83 

157.39 
155.00 

173-79 
171.18 

2% 
2.90 

72.25 
71.65 

88.11 

87.40 

103.97 
103.16 

119.82 
118.90 

135.68 
134.67 

I5L53 
150.40 

167.39 
166.15 

3. 

69.32 

84.66 

100.00 

H5.35 

130.68 

146.03 

161.37 

3.05 

68.20 

83.34 

98.48 

113.63 

128.78 

143.92 

159.06 

3.1O 

67.11 

82.06 

97.01 

111.97 

126.91 

141.86 

156.81 

3« 

66.58 

81.44 

96.29 

111.14 

125.99 

140.84 

155.69 

3.15 

66.05 

80.  81 

95-57 

110.33 

125.09 

139-85 

154-61 

3.2O 

65.03 

79.60 

94.17 

108.75 

123.31 

137.88 

152.47 

3K 
3.30 

64.03 
63.05 

78.41 
77.26 

92.81 
91.47 

107.19 
105.68 

121.58 
119.90 

135-96 
134.12 

150.37 
148.33 

3.35 

62.10 

76.14 

90.17 

104.21 

118.26 

132.28 

146.32 

3% 

61.63 

75.58 

89.54 

103.49 

117.44 

131.39 

145.34 

3.4O 

61.17 

75.04 

88.91 

102.77 

116.64 

130.51 

144.38 

3.45 

60.27 

73.97 

87.67 

101.37 

115.08 

128.77 

142.48 

&% 

59-39 

72.92 

86.46 

IOO.OO 

113-53 

127.07 

140.60 

3.55 

58.53 

71.91 

85.28 

98.66 

112.04 

125.42 

138.79 

3.60 

57-74 

70.95 

84.15 

97-36 

110.56 

123.77 

136.97 

3% 

57.29 

70.43 

83.57 

96.71 

109.85 

123.00 

136.14 

3.65 

56.88 

69-95 

83.01 

96.08 

109.15 

122.22 

135-28 

3.7O 

56.09 

69.01 

81.92 

94.83 

107.75 

120.66 

133.57 

3% 

55-32 

68.09 

80.85 

93.62 

106.39 

119.15 

131.91 

3.80 

54.57 

67.19 

79.81 

92.43 

105.05 

117.67 

130.29 

3% 
3.9O 

53-47 
53.11 

65.88 
65.45 

78.29 
77.79 

90.70 
90.13 

103.11 
102.48 

115.51 
114.80 

127.92 
127.15 

4. 

51-73 

63-79 

75-86 

87.93 

IOO.OO 

112.07 

124.14 

4.10 

50.41 

62.22 

74.02 

85.83 

97.64 

109.45 

121.25 

4.2O 

49.15 

60.70 

72.26 

83.82 

95.38 

106.93 

118.49 

4.30 

47.95 

59.26 

70.58 

81.90 

93.21 

104.53 

115.84 

4.4O 

46.80 

57.89 

68.97 

80.05 

9i.i3 

102.21 

113-30 

4^ 

45.71 

56.57 

67.43 

78.28 

89.14 

100.00 

110.86 

4.60 

44.66 

55.30 

65-94 

76.59 

87.23 

97.87 

108.51 

4.7O 

43.66 

54.09 

64.53 

74.96 

85.39 

95.83 

106.26 

4.80 

42.70 

52.93 

63.17 

73-40 

83-63 

93-86 

104.09 

4.90 

41*78 

51.82 

61.86 

71.90 

81.93 

91.97 

102.01 

5. 

40.90 

50-75 

60.60 

70.45 

80.30 

90.15 

100.00 

5.10 

40.06 

49.73 

59.39 

69.07 

78.73 

88.40 

98.07 

5.2O 

39.24 

48.74 

58.23 

67.72 

77.22 

86.71 

96.20 

5.30 

38.46 

47.79 

57.11 

66.43 

75.76 

85.08 

94.40 

5.40 

37.72 

46.88 

56.04 

65.20 

74-35 

83-5i 

92.67 

5K 

37.00 

46.00 

55.00 

64.00 

73.00 

82.00 

91.00 

9O    YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


PERCENT 
PER  AN, 

2% 

T2% 

3% 

3J% 

4% 

4J% 

5% 

2. 

100.00 

120.83 

141.66 

162.48 

183.31 

204.14 

224.97 

2.1O 

95.97 

116.14 

136.31 

156.49 

176.67 

196.84 

217.01 

2.20 

92.18 

111.74 

131.28 

150-84 

170.38 

189.94 

209.50 

2.3O 

88.62 

107.58 

126.54 

145.51 

164.47 

183.43 

202.40 

2.4O 

85.28 

103.68 

122.08 

140.48 

158.88 

177.28 

195-66 

2;^2 

82.14 

100.00 

117.86 

135.73 

153.59 

171.45 

189.51 

2.6O 

79.18 

96.53 

113.88 

131.24 

148.58 

165.94 

183.30 

2.7O 

76.39 

93.26 

110.12 

126.98 

143.84 

160.71 

177.39 

2% 

75.06 

91.69 

108.31 

124.94 

141-56 

158.19 

174.81 

2.8O 

73.76 

90.16 

106.56 

122.95 

139.35 

155.74 

172.14 

2% 
2.9O 

71.89 
71.29 

87-95 
87.24 

104.02 
103.20 

120.08 
119.14 

136.14 
135.09 

152.20 
151.04 

168.25 
166.99 

3. 

68.94 

84.47 

IOO.OO 

H5-53 

131.05 

146.58 

162.11 

3.05 

67.83 

83.15 

98.47 

113.78 

129.11 

144.43 

159.74 

3.1O 

66.73 

81.86 

96.98 

112.  IO 

127.21 

142.33 

157-45 

3^ 

66.21 

81.23 

96.25 

111.26 

126.29 

141.30 

156.31 

3.15 

65.68 

80.60 

95-52 

110.44 

125.36 

140.28 

155-20 

3.2O 

64.66 

79.38 

94.11 

108.84 

123.56 

138.28 

153.02 

3% 

63.66 

78.19 

92.73 

107.27 

121.80 

136.33 

150.89 

3.3O 

62.67 

77.03 

91.39 

105.74 

120.09 

134.46 

148.81 

3.35 

61.73 

75-91 

90.08 

104.25 

118.43 

132.59 

146.77 

3% 

61.26 

75.35 

89.44 

103.52 

117.61 

131.69 

145.77 

3.40 

60.80 

74.80 

88.79 

102.80 

116.80 

130.79 

144.80 

3.45 

59.90 

73.73 

87.56 

101.38 

115.22 

129.03 

142.86 

3j^ 

59.03 

72.69 

86.34 

100.00 

"3.65 

127.31 

140.96 

3.55 

58.18 

71.67 

85.16 

98.65 

112.15 

125.63 

139.12 

3.6O 

57-35 

70.68 

84.00 

97-33 

110.66 

123.99 

137.32 

3% 

56.94 

70.19 

83.44 

96.69 

109.93 

123.19 

136.44 

3.65 

56-54 

69.71 

82.88 

96.05 

109.22 

122.39 

135.57 

3.70 

55.75 

68.77 

81.78 

94.79 

107.82 

120.82 

133.83 

3% 

5498 

67-85 

80.71 

93-57 

106.43 

119.29 

132.15 

3.8O 

54.23 

66.95 

79.66 

92.37 

105.08 

117.80 

130.51 

3% 
3.9O 

53-15 
52.79 

65.64 
65.21 

78.14 

77.64 

90.63 
90.06 

103.13 
102.49 

115.62 
114.90 

128.11 
127.34 

4. 

51.42 

63.56 

75-71 

87.85 

100.00 

112.15 

124.29 

4.1O 

50.11 

61.99 

73.87 

85.75 

97.62 

109.51 

121.38 

4.20 

48.86 

60.48 

72.11 

83-73 

95-35 

106.97 

118.60 

4.3O 

47.67 

59.05 

70.42 

81.80 

93.17 

104.55 

115.93 

4.4O 

46-54 

57-68 

68.81 

79-95 

91.09 

IO2.22 

"3.37 

4>£ 

45.46 

56.37 

67.27 

78.18 

89.09 

100.00 

110.91 

4.60 

44.42 

55." 

65.80 

76.49 

87.17 

97.86 

108.55 

4.70 

43.43 

53.91 

64.38 

74.86 

85.33 

95.81 

106.28 

4.80 

42.48 

52.75 

63.02 

73.30 

83.57 

93-84 

104.10 

4.9O 

41.59 

51.65 

61.72 

71.80 

81.87 

91.94 

102.01 

5. 

40.71 

50-59 

60.47 

70.35 

80.24 

90.12 

IOO.OO 

5.1O 

39.87 

49.57 

59.27 

68.97 

78.66 

88.36 

98.06 

5.20 

39-07 

48.59 

58.11 

67.63 

77.15 

86.67 

96.19 

5.30 

38.30 

47.65 

56.99 

66.34 

75.69 

85.04 

94.39 

5.40 

37.56 

46.74 

55-92 

65.11 

74.28 

83-47 

92.66 

&% 

36.85 

45.87 

54.89 

63.91 

72.94 

81.96 

90.98 

95   YEARS. 

Interest  Payable  Semi-Annually, 


PERCENT 
RERAN, 

2% 

T2% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2. 

IOO.OO 

121.22 

142.45 

163.67 

184.89 

206.12 

227.34 

2.10 

95.89 

116.43 

136.97 

157.50 

178.04 

198.57 

219.10 

2.2O 

92.04 

111.93 

131.81 

151-69 

171.58 

191.46 

211.34 

2.30 

88.44 

107.70 

126.96 

146.23 

165.49 

184.75 

204.02 

2.4O 

85.06 

103.74 

122.41 

141.08 

159.76 

178.43 

197.10 

2^ 

81.89 

100.00 

118.11 

136.22 

154.34 

172.45 

190.56 

2.60 

78.91 

96.49 

114.06 

131-65 

149.21 

166.80 

184.38 

2.7O 

76.10 

93.17 

110.24 

127.31 

144.38 

161.46 

178.53 

2% 

74-77 

91-59 

108.41 

125.23 

142.06 

158.89 

175.71 

2.80 

73.46 

90.05 

106.63 

123.22 

139.81 

156.39 

172.98 

2% 

71.58 

87.82 

104.06 

120.30 

136.53 

152.77 

169.01 

2.90 

70.98 

87.10 

103.23 

119.35 

135.47 

151.60 

167.72 

3. 

68.63 

84.32 

100.00 

115-69 

131.36 

147.05 

162.74 

3.05 

67.51 

82.98 

98.45 

113.92 

129.40 

144.86 

160.33 

3.10 

66.42 

81.68 

96.95 

112.22 

127.47 

142.74 

158.00 

sy8 

65.90 

81.05 

96.21 

111.37 

126.53 

141.68 

150.84 

3.15 

65.37 

80.43 

95-48 

110.54 

125-59 

140.66 

155-71 

3.2O 

64.34 

79.20 

94.06 

108.92 

123.77 

138.63 

153.49 

3^ 
3.3O 

63.34 
62.36 

78.00 

76.84 

92.67 
91.32 

107-33 
105.79 

121.99 
120.26 

136-65 
134.75 

I5L33 
149.22 

3.35 

61.42 

75.71 

90.00 

104.29 

118.58 

132.86 

147.15 

3% 

60.95 

75.15 

89.35 

103.55 

117.75 

131.94 

146.14 

3.40 

60.50 

74.61 

88.71 

102.82 

116.93 

131-03 

145.15 

3.45 

59.60 

73.53 

87.46 

101.39 

115.33 

129.25 

143.19 

3l/2 

58-73 

72.49 

86.24 

100.00 

"3-75 

127.51 

141.26 

3.55 

57.88 

71.47 

85.05 

98.64 

112.23 

125.81 

139.40 

3.6O 

57.05 

70.47 

83-89 

97.31 

110.74 

124.16 

137.58 

3% 

56.65 

69.99 

83.33 

96.67 

110.00 

123.35 

136.68 

3.65 

56.25 

69.51 

82.76 

96.02 

109.28 

122.54 

135.80 

3.70 

55.47 

68.56 

81.66 

94.76 

107.86 

120.96 

134.05 

3% 
3.80 

54.70 
53.96 

67-65 
66.75 

80.59 
79.54 

93-53 
92.33 

106.47 
105.11 

119.41 
117.90 

132.35 
130.69 

3% 
3.9O 

52.88 
52.53 

65.44 
65.02 

78.01 
77.51 

90.58 
90.01 

103.15 

102.50 

ii5-7i 
114.99 

128.27 
127.49 

4. 

51.16 

63.38 

75.58 

87.79 

IOO.OO 

112.  21 

124.42 

4.10 

49.86 

61.80 

73.74 

85.68 

97.61 

109.55 

121.49 

4.2O 

48.63 

60.30 

71.98 

83.65 

95-32 

107.00 

118.68 

4.3O 

47.45 

58.87 

70.30 

81.72 

93.14 

104.57 

115.99 

4.40 

46.33 

57.5i 

68.69 

79.87 

91.06 

102.23 

113.42 

4^ 

45.26 

56.21 

67.15 

78.10 

89.05 

100.00 

110.95 

4.60 

44.23 

54-95 

65.68 

76.40 

87-13 

97-85 

108.57 

4.70 

43.25 

53.76 

64.27 

74.78 

85.29 

95.80 

106.30 

4.80 

42.31 

52.61 

62.91 

73-22 

83-52 

93.82 

104.11 

4.90 

41.41 

51.51 

61.61 

71.72 

81.82 

91.92 

102.02 

5. 

40.55 

50.46 

60.37 

70.28 

80.  18 

90.09 

100.00 

5.10 

39.72 

49.45 

59.17 

68.89 

78.61 

88.33 

98.06 

5.2O 

38.93 

48.47 

58.02 

67-56 

77.10 

86.64 

96.18 

5.3O 

38.17 

47.54 

56.90 

66.27 

75.64 

85.01 

94.38 

5.40 

37-44 

46.64 

55.84 

65.04 

74.24 

83-44 

92.64 

5K 

36.73 

45.77 

54.81 

63.85 

72.89 

81.92 

90.96 

IOO    YEARS. 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


PERCENT 
RERAN, 

2% 

T2% 

3% 

31% 

4% 

41% 

5% 

2. 

IOO.OO 

121.58 

143-16 

164.74 

186.33 

207.90 

229.49 

2.1O 

95.83 

116.69 

137.55 

158.41 

179.27 

200.12 

220.98 

2.2O 

Qi-93 

112.  II 

132.28 

152-46 

172.64 

192.81 

212.89 

2.3O 

88.28 

107.81 

127.34 

146.87 

166.40 

185.93 

205.46 

2.40 

84.86 

103.79 

122.70 

141.61 

160.53 

179-45 

198.36 

2,^ 

81.67 

100.00 

118.33 

136.67 

154.99 

173.33 

191.66 

2.00 

78.67 

96.45 

114.22 

132.01 

149.77 

167.56 

185-34 

2.70 

75.85 

93.10 

110.35 

127.60 

144.86 

162.11 

179.23 

2^ 
2.80 

74-51 
73.20 

91.50 

89.D5 

108.50 
106.70 

125.49 
123.45 

142.49 
140.21 

159.50 
156.95 

176.49 
173.70 

2% 

71.32 

87.71 

104.10 

120.49 

136.88 

I53-27 

169.66 

2.90 

70.71 

86.98 

103.26 

119.53 

135.80 

152.07 

168.34 

3. 

68.36 

84.18 

IOO.OO 

115.82 

131.64 

147.46 

163.28 

3.05 

67.24 

82.84 

98.44 

114.04 

129.64 

145.24 

160.84 

3.10 

66.15 

81.54 

96.92 

112.31 

127.69 

143.08 

158.46 

3^ 

65.62 

80.90 

96.18 

111.46 

126.74 

142.02 

157.30 

3.15 

65.10 

80.27 

95-44 

110.62 

125.79 

140.97 

156.15 

3.20 

64.07 

79.04 

94.01 

108.99 

123.95 

138.92 

153.89 

3^ 

63.07 

77.84 

92.61 

107.38 

122.15 

136.92 

151-71 

3.30 

62.10 

76.68 

91.26 

105.83 

120.40 

134.99 

149.56 

3.35 

61.16 

75-54 

89.93 

104.32 

118.71 

133-09 

147.46 

3% 

60.69 

74.99 

89.28 

103.57 

117.87 

132.16 

146.45 

3.40 

60.24 

74-44 

88.64 

102.84 

116.94 

131.24 

M5.44 

3.45 

59.34 

73.36 

87.38 

101.40 

115.43 

129.44 

143.46 

&x 

58.48 

72.31 

86.16 

100.00 

113-83 

127.68 

141.51 

3.55 

57.63 

71.30 

84.96 

98.63 

112.31 

125.97 

139.64 

3.60 

56.81 

70.31 

83.80 

97.30 

110.80 

124.30 

137-79 

3% 

56.41 

69.82 

83.23 

96.65 

110.06 

123.48 

136.89 

3.05 

56.01 

69-34 

82.67 

96.00 

109.33 

122.66 

135.99 

3.70 

55.23 

68.40 

81.57 

94.73 

107.90 

121.07 

134.23 

3^ 
3.80 

54-47 
53.73 

67.48 
66.59 

80.49 
79.44 

93-50 
92.29 

106.51 
105.14 

119.51 
117.99 

132.52 
130.85 

3% 
3.90 

52.66 
52.31 

65.28 

64.86 

77.91 
77.41 

90.53 

89.96 

103.16 
102.52 

115.78 
115.06 

128.40 
127.62 

4. 

50.95 

63.21 

75-48 

87.74 

100.00 

112.26 

124.52 

4.10 

49.66 

61.65 

73.64 

85.62 

97.60 

109.59 

121.47 

4.20 

48.44 

60.  16 

71.88 

83.59 

95-31 

107.03 

118.75 

4.3O 

47.25 

58.73 

70.20 

81.66 

93.12 

104.58 

116.05 

4.40 

46.16 

57-38 

68.59 

79.81 

91.03 

102.24 

113.46 

4X 

45.09 

56.08 

67.06 

78.04 

89.02 

100.00 

110.98 

4.0O 

44.07 

54-83 

65-58 

76.34 

87.09 

97.85 

108.60 

4.70 

43.10 

53.64 

64.18 

74.71 

85.25 

95.78 

106.32 

4.80 

42.18 

52-50 

62.83 

73.15 

83-47 

93-8o 

104.12 

4.90 

41.28 

51.41 

61.53 

71.65 

81.78 

91.90 

102.02 

5. 

40.43 

50.36 

60.29 

70.22 

80.14 

90.07 

100.00 

5.10 

39.61 

49.95 

59.09 

68.83 

78.57 

88.31 

98.05 

5.20 

38.82 

48.38 

57-94 

67.50 

77.06 

86.62 

96.18 

5.3O 

38.07 

47.45 

56.83 

66.22 

75.61 

84.98 

94.37 

5.40 

37-34 

46.56 

55-77 

64.99 

74-20 

83.41 

92.63 

5^ 

36.64 

45.70 

54.75 

62.80 

72.85 

81.90 

90.95 

TABLES 

Showing  the  net  return  from 

Bonds,  Stocks  and 

Other  Investments 

Paying  interest  semi-annually  at  the  rates 
per  annum  of 

3.65,  8  and   10% 

And  maturing  in  periods  from  6  months 
to  50  years. 


3.65  % 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


YEARS, 

NET    F*ER    ANNUM. 

2,50% 

2,60% 

2,70% 

2,80% 

2,90% 

3% 

3,10% 

1  2 

100.57 

101.13 

100.52 

101.03 

100.47 

100.93 

100.42 

100.83 

100.37 

100.73 

100.32 
100.64 

100.27 

100.54 

2 

101.68 
102.23 

101.53 
102.03 

101.39 
101.84 

101.24 
101.64 

101.09 
101.45 

100.95 
101.25 

100.80 
101.06 

3  2 

102.77 
103.30 

102.53 
103.01 

102.28 
102.72 

102.04 
102.43 

101.80 
102.14 

101.55 
101.85 

101.31 
101.56 

4  2 

103.83 
104.35 

103.49 
103.96 

103.15 
103.58 

102.82 
103.20 

102.48 
102.81 

102.14 
102.43 

101.81 
102.05 

>  5/2 

104.87 
105.37 

104.43 
104.89. 

104.00 
104.42 

103.57 
103.94 

103.14 
103.47 

102.72 
103.00 

102.29 
102.53 

6 

105.88 
106.37 

105.35 
105.80 

104.83 
105.23 

104.30 
104.66 

103.79 
104.10 

103.27 
103.54 

102.76 
102.99 

7  2 

106.86 
107.34 

106.24 
106.68 

105.63 
106.02 

105.02 
105.37 

104.41 
104.72 

103.81 

104.08 

103.22 
103.44 

8  2 

107.82 
108.29 

107.11 
107.54 

106.41 
106.79 

105.71 
106.05 

105.02 
105.32 

104.34 
104.59 

103.66 

103.87 

9  2 

108.76 
109.22 

107.96 

108.38 

107.17 
107.55 

106.39 
106.72 

105.61 
105.90 

104.84 
105.09 

104.08 
104.29 

10  2 

109.67 
110.12 

108.79 
109.19 

107.91 

108.28 

107.05 
107.37 

106.19 
106.47 

105.34 

105.58 

104.50 
104.70 

IOK 

11 

110.56 
111.00 

109.59 
109.99 

108.64 
108.99 

107.69 
108.00 

106.75 
107.02 

105.82 
106.05 

104.90 
105.09 

12  2 

111.43 

111.86 

110.38 
110.76 

109.34 
109.68 

108.31 
108.61 

107.29 
107.56 

106.28 
106.51 

105.29 
105.48 

13  2 

112.28 
112.70 

111.14 
111.52 

110.02 

110.36 

108.91 
109.21 

107.82 
108.07 

106.73 
106.95 

105.66 
105.85 

14  2 

113.11 
113.51 

111.89 
112.26 

110.69 
111.01 

109.50 
109.79 

108.33 
108.58 

107.17 
107.39 

106.03 
106.21 

15  2 

113.91 
114.31 

112.62 
112.97 

111.34 
111.65 

110.07 
110.35 

108.83 
109.07 

107.60 
107.81 

106.38 
106.56 

16  2 

114.70 
115.09 

113.32 
113.67 

111.97 
112.28 

110.63 
110.90 

109.31 
109.55 

108.01 
108.21 

106.73 
106.90 

17  2 

115-47 
115.85 

114.01 
114.35 

112.58 

112.88 

111.17 
111.44 

109.78 
110.01 

108.41 
108.61 

107.06 
107.2S 

18  2 

116.22 
116.59 

114.69 
115.02 

113.18 
113.47 

111.70 
111.95 

110.24 
110.46 

108.80 
108.99 

107.39 
107.54 

3.65% 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


YEARS, 

NECT    F>KR    ANNUN1. 

2,50% 

2,60% 

2,70% 

2,80% 

2,90% 

3% 

3,10% 

18K 

116.95 

"5.34 

113.76 

112.  21 

110.68 

109.18 

107.70 

19 

117.31 

115.66 

114.05 

112.46 

110.90 

109.36 

107.85 

19^ 

117.66 

115.98 

H4-33 

112.71 

in.  ii 

109.54 

108.00 

20 

118.01 

116.29 

114.61 

112.95 

111.32 

109.72 

108.15 

20}^ 

118.36 

116.60 

114.88 

113.19 

in-53 

109.90 

108.30 

21 

118.70 

116.91 

115.15 

113.43 

111.73 

110.07 

108.44 

21^ 

119.04 

117.21 

115.42 

113.66 

111.94 

110.24 

108.58 

22 

119.37 

117.51 

115.68 

113.89 

112.14 

110.41 

108.72 

22^ 

119.70 

117.80 

115-94 

114.12 

112.33 

110.58 

108.86 

23 

120.02 

118.09 

116.20 

114.34 

112.52 

110.74 

109.00 

23^ 

120.34 

118.38 

116.45 

114-56 

112.71 

110.90 

109.13 

24 

120.66 

118.66 

116.70 

114.78 

112.90 

111.06 

109.26 

24)^ 

120.97 

118.94 

116.95 

115.00 

113-09 

III.  22 

109.39 

25 

121.28 

119.21 

117.19 

115.21 

113.27 

111.37 

109.52 

25>£ 

121.59 

119.48 

117-43 

115-42 

II3-45 

111.53 

109.65 

26 

121.89 

119.75 

117.67 

115.62 

113.63 

111.68 

109.77 

26)£ 

122.19 

I20.O2 

117.90 

115-83 

113.80 

111.82 

109.89 

27 

122.48 

120.28 

118.13 

116.03 

113.98 

111.97 

110.01 

27^ 

122.77 

120.54 

118.36 

116.23 

114.15 

112.  II 

110.13 

28 

123.06 

120.79 

118.58 

116.42 

114.31 

112.25 

110.24 

2sy2 

"3.34 

121.04 

118.80 

116.61 

114.48 

112.39 

110.36 

29 

123.62 

121.29 

119.02 

116.80 

114.64 

112.53 

110.47 

29>£ 

123.90 

121.54 

119.24 

116.99 

114.80 

112.67 

110.58 

30 

124,17 

121.78 

119.45 

117.18 

114.96 

112.80 

110.69 

31 

124.71 

122.25 

119.86 

117-54 

115.27 

113.06 

110.91 

32 

125.23 

122.72 

120.27 

117.89 

115.57 

113.31 

111.11 

33 

125.74 

123.17 

120.66 

118.23 

115.86 

113-56 

111.31 

34 

126.24 

123.61 

121.05 

118.56 

116.14 

113.79 

111.51 

35 

126.72 

124.03 

121.42 

118.89 

116.42 

114-03 

111.70 

36 

127.19 

124.45 

121.79 

119.20 

116.69 

114.25 

111.88 

37 

127.65 

124.86 

122.14 

119.51 

116.95 

114.47 

112.06 

38 

128.10 

125.25 

122.49 

119.80 

117.20 

114.68 

11LV23 

39 

128.54 

125.64 

122.82 

120.09 

"7-45 

114.88 

112.40 

40 

128.97 

126.01 

123.15 

120.37 

117.69 

115.08 

112.56 

45 

130.96 

127.76 

124.66 

121.67 

118.78 

"5-99 

113-30 

5O 

132.72 

129.29 

125.98 

122.80 

119.73 

116.78 

113.93 

3.65  % 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


YEARS, 

NET    F>E^R   ANNUM. 

3.20% 

3,30% 

3,40% 

3,50% 

3,60% 

3,70% 

3,80% 

H 

1 

100.22 

100.44 

100.17 

100.34 

100.12 

100.24 

100.07 

100.15 

100.02 

100.05 

99.98 

99.95 

99.93 

99.85 

1* 

2 

100.65 
100.87 

100.51 
100.67 

100.36 
100.48 

100.22 

100.29 

100.07 
100.10 

99-93 
99.90 

99.78 
99.71 

3  2 

101.07 
101.28 

100.83 
100.99 

100.59 
100.71 

100.36 
100.42 

100.12 

100.14 

99.88 
99.86 

99.65 
99.58 

4 

101.48 
101.68 

101.15 
101.30 

100.82 
100.93 

100.49 
100.56 

100.16 
100.18 

99.84 

99.82 

99-51 
99.45 

5  2 

101.87 
102.06 

101.45 
101.60 

101.04 
101.14 

100.62 
100.68 

100.21 

100.23 

99-79 
99.77 

99.38 
99.32 

6  2 

102.25 
102.44 

101.75 
101.89 

101.24 
101.35 

100.74 
100.81 

100.25 
100.27 

99-75 
99.73 

99.26 
99.20 

7  2 

102.62 
102.80 

102.03 
102.17 

101.45 
101.55 

100.87 
100.92 

100.29 
100.31 

99.71 
99.69 

99.14 
99.09 

8  2 

102.98 
103.15 

102.31 
102.44 

101.64 
101.74 

100.98 
101.04 

100.33 
100.34 

99.68 
99.66 

99.03 

98.97 

9  2 

103.33 
103.49 

102.58 
102.71 

101.83 
101.92 

101.09 
101.15 

100.36 
100.38 

99.64 
99.62 

98.92 

98.87 

10  2 

103.66 
103.83 

102.83 
102.96 

102.02 

102.10 

101.20 

101.26 

100.40 
100.42 

99.60 
99.59 

98.81 
98.76 

10* 
11 

103.99 
104.15 

103.08 
103.21 

102.19 
102.28 

101.31 
101.36 

100.43 
100.45 

99-57 
99.55 

98.71 
98.66 

12 

104.30 
104.45 

103.33 
103.44 

102.36 
102.45 

101.41 
101.46 

100.47 
100.48 

99-54 
99.52 

98.61 

98.57 

13  2 

104.61 
104.76 

103.56 
103.68 

102.53 
102.61 

101.51 
101.56 

100.50 
100.52 

99.50 

99.49 

98.52 

98.47 

13* 
14 

104.90 
105.05 

103.79 
103.90 

102.69 
102.77 

101.60 
101.65 

100.53 
100.55 

99-47 
99.46 

98.43 
98.38 

15  2 

105.19 
105.33 

104.01 
104.11 

102.84 
102.92 

101.69 
101.74 

100.56 
100.58 

99.44 
99.43 

98.34 
98.30 

15* 
16 

105.47 
105.60 

104.22 
104.32 

102.99 
103.07 

101.78 
101.83 

100.59 
100.60 

99.41 
99.40 

98.26 
98.21 

16* 
17 

105.73 
105.87 

104.43 
104.53 

103.14 
103.21 

101.87 
101.91 

100.62 
100.63 

99-39 
99.37 

98.17 
98.13 

17* 
18 

105.99 
106.12 

104.62 
104.72 

103.28 
103.35 

101.95 
101.99 

100.65 
100.66 

99.36 
99.35 

98.10 
98.06 

3.65  % 

Interest  Payable  Seml-Annuaiiy. 


YEARS, 

NKT    PER    ANNUM. 

3.20% 

3,30% 

3.40% 

3,50% 

3,60% 

3,70% 

3,80% 

18>* 

106.25 

104.82 

103.41 

102.03 

100.67 

99-33 

98.02 

19 

106.37 

104.91 

103.48 

102.07 

100.68 

99.32 

97.98 

19tf 

106.49 

105.00 

103.54 

102.  II 

100.70 

99.31 

97-95 

20 

106.61 

105.09 

103.61 

102.14 

100.71 

99.30 

97.91 

20^ 

106.73 

105.18 

103.67 

102.18 

100.72 

99.29 

97-88 

21 

106.84 

105.27 

103.73 

102.22 

100.73 

99.27 

97.84 

21« 

106.96 

105.36 

103.79 

102.25 

100.74 

99.26 

97.81 

22 

107.07 

105.44 

103.85 

102.29 

100.76 

99.25 

97.78 

22^ 

107.18 

105-53 

103.91 

102.32 

100.77 

99.24 

97.74 

23 

107.29 

105.61 

103.97 

102.36 

100.78 

99.23 

97.71 

23^ 

107.39 

105.69 

104.02 

102.39 

100.79 

99.22 

97.68 

24 

107.50 

105.77 

104.08 

102.42 

100.80 

99.21 

97.65 

24^ 

107.60 

105.85 

104.13 

102.45 

100.81 

99.20 

97.62 

25 

107.70 

105.93 

104.19 

102.49 

100.82 

99.19 

97.59 

25>£ 

107.80 

106.00 

104.24 

102.52 

100.83 

99.18 

97.56 

26 

107.90 

106.08 

104.29 

102.55 

100.84 

99.17 

97.54 

26^ 

108.00 

106.15 

104.34 

102.58 

100.85 

99.16 

97-51 

27 

108.09 

106.22 

104.39 

102.61 

100.86 

99.15 

97.48 

27M 

108.19 

106.29 

104.44 

102.64 

100.87 

99.14 

97-45 

28 

108.28 

106.36 

104.49 

102.66 

100.88 

99.13 

97.43 

28^ 

108.37 

1016.43 

104.54 

102.69 

100.89 

99.12 

97.40 

29 

108.46 

106.50 

104.59 

102.72 

100.90 

99.12 

97.38 

29^ 

108.55 

106.57 

104.63 

102.75 

100.90 

99.11 

97-35 

3D 

108.64 

106.63 

104.68 

102.77 

100.91 

99.10 

97.33 

31 

108.81 

106.76 

104.77 

102.82 

100.93 

99.08 

97.28 

32 

108.97 

106.88 

104.85 

102.87 

100.95 

99.07 

97.24 

33 

109.13 

107.00 

104.94 

102.92 

100.96 

99.05 

97.19 

34 

109.28 

107.12 

105.02 

102.97 

100.98 

99.04 

97.15 

35 

109.43 

107.23 

105.09 

103.01 

100.99 

99.02 

97.11 

36 

109.58 

107.34 

105.17 

103.06 

101.00 

99.01 

97.07 

37 

109.72 

107-45 

105.24 

103.10 

101.02 

99.00 

97-03 

38 

109.85 

107.55 

105.31 

103.14 

101.03 

98.98 

97.00 

39 

109.99 

107.65 

105.38 

103.18 

101.04 

98.97 

96.96 

40 

110.11 

107.74 

105.44 

103.22 

101.06 

98.96 

96.93 

45 

110.69 

108.17 

105.74 

103.39 

IOI.II 

98.91 

96.78 

50 

111.19 

108.54 

105.99 

103.53 

101.16 

98.86 

96.65 

3.65  % 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


YEARS, 

NET    F>ER    ANNUM. 

3,90% 

4,00% 

4,10% 

4,20% 

4,30% 

4,40% 

4,50% 

1/2 

99.88 

99.76 

99-83 

99.66 

99-78 

99.56 

99-73 
99.47 

99.68 

99.37 

99.63 

99.27 

99-58 

99.18 

2  2 

99.64 
99.52 

99-50 
99.33 

99-35 
99.14 

99.21 

98.96 

99.07 

98.77 

98.92 

98.58 

98.78 
98.39 

3 

99.41 
99.30 

99.18 
99.02 

98.94 
98.74 

98.71 
98.46 

98.47 
98.19 

98.24 
97.91 

98.01 
97.64 

4  2 

99.19 
99.08 

98.87 
98.72 

98.55 
98.36 

98.23 
97.99 

97.91 
97.63 

97-59 

97.28 

97.28 
96.92 

5  2 

98.98 

98.87 

98.57 
98.-I3 

98.17 

97.98 

97-77 
97.54 

97-37 
97.10 

96.97 
96.67 

96.57 
96.23 

6  2 

98.77 
98.67 

98.29 
98.15 

97.80 
97.63 

97-32 
97.11 

96.85 
96.59 

96.37 

96.08 

95-90 
95.57 

7  2 

98.58 

98.48 

98.01 

97.88 

97.46 
97.29 

96.90 
96.69 

96.35 
96.11 

95-8o 
95.52 

95.26 
94.94 

8  2 

98.39 
98.30 

97-75 
97.62 

97.12 
96.96 

96.49 
96.30 

95-87 
95.64 

95-25 
94.99 

94.64 
94.34 

9  2 

98.21 
98.12 

97-50 
97.38 

96.80 
96.64 

96.10 
95.91 

95.41 
95.19 

94-73 
94.48 

94.05 
93.77 

10  2 

98.03 
97.95 

97.26 
97.14 

96.49 
96.34 

95-73 
95.55 

94-97 
94.76 

94-23 
93.99 

93-49 
93.22 

11  2 

97.86 

97.78 

97.02 
96.91 

96.19 
96.05 

95-37 
95.19 

94-55 
94.35 

93-75 
93.52 

92.95 

92.69 

12 

97.70 
97.62 

96.80 
96.69 

95-91 
95.77 

95-02 
94.86 

94.15 
93.96 

93-29 
93.07 

92.43 
92.18 

13  2 

97-55 
97.47 

96.58 

96.48 

95-63 
95.50 

94.69 
94.53 

93-77 
93.58 

92.85 
92.63 

91.94 
91.70 

14  2 

97.40 
97.32 

96.38 
96.28 

95-37 
95.24 

94-38 
94.22 

93-40 
93.22 

92.43 
92.22 

91.47 
91.24 

15  2 

97-25 
97.18 

96.18 
96.08 

95.12 

95.00 

94.07 
93.92 

93-04 
92.87 

92.02 
91.83 

91.02 
90.80 

16  2 

97.11 
97.04 

95-99 
95.89 

94.88 
94.76 

93-78 
93.64 

92.70 
92.54 

91.64 
91.45 

90.59 
90.38 

17  2 

96.98 
96.91 

95-So 
95.71 

94.64 
94.53 

93-50 
93.36 

92.38 
92.22 

91.27 
91.09 

90.18 
89.98 

18  2 

96.85 

96.79 

95-63 
95.54 

94-42 
94.31 

93-23 
93.10 

92.06 
91.91 

90.91 
90.74 

89.78 
89.59 

3.65  % 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


YEARS, 

NET    PER    ANNUM. 

3.90% 

4,00% 

4,10% 

4,20% 

4,30% 

4,40% 

4,50% 

18K 

96.73 

95-46 

94.20 

92.97 

91.76 

90.57 

89.40 

19 

96.67 

95.37 

94.10 

92.85 

91.62 

90.41 

89.22 

19^ 

96.61 

95-29 

94.00 

92.73 

91.48 

90.25 

89.04 

20  ~ 

96.55 

95.21 

93.90 

92.61 

91.34 

90.09 

88.87 

20^ 

96.49 

95-14 

93-80 

92.49 

91.20 

89.94 

88.70 

21 

96.44 

95.06 

93.70 

92.38 

91.07 

89.79 

88.53 

21« 

96.38 

94.98 

93.6i 

92.26 

90.94 

89.64 

88.37 

22 

96.33 

94.91 

93.52 

92.15 

90.81 

89.50 

88.21 

22}^ 

96.28 

94.84 

93-43 

92.04 

90.69 

89.36 

88.05 

23 

96.23 

94.77 

93.34 

91.94 

90.57 

89.22 

87.90 

23^ 

96.18 

94.70 

93-25 

91.84 

9C-45 

89.08 

87.75 

24 

96.13 

94.63 

93.17 

91.73 

90.33 

88.95 

87.60 

24}^ 

96.08 

94-57 

93-o8 

91.63 

90.21 

88.82 

87.46 

25 

96.03 

94.50 

93.00 

91.54 

90.10 

88.70 

87.32 

25^ 

95.98 

94-44 

92.92 

91.44 

89.99 

88.57 

87.18 

26 

95.94 

94.37 

92.85 

91.35 

89.88 

88.45 

87.05 

26)^ 

95-89 

94-31 

92.77 

91.26 

89.78 

88.33 

86.92 

27 

95.85 

94.25 

92.69 

91.17 

89.68 

88.22 

86.79 

27^ 

95.81 

94.19 

92.62 

91.08 

89.58 

88.10 

86.67 

28 

95.76 

94.14 

92.55 

90.99 

89.48 

87.99 

86.54 

28)^ 

95.72 

94.08 

92.48 

90.91 

89.38 

87.89 

86.42 

29 

95.68 

94.02 

92.41 

90.83 

89.29 

87.78 

86.31 

29^ 

95-64 

93.97 

92.34 

90.75 

89.19 

87.68 

86.19 

30 

95.60 

93.92 

92.27 

90.67 

89.10 

87.57 

86.08 

31 

95-53 

93.81 

92.14 

90.51 

88.93 

87.38 

85.87 

32 

95.45 

93.71 

92.02 

90.37 

88.76 

87.19 

85.66 

33 

95.38 

93-62 

91.90 

90.23 

88.60 

87.01 

85.46 

34 

95.31 

93.53 

91.79 

90.09 

88.44 

86.84 

85.27 

35 

95-25 

93-44 

91.68 

89.96 

88.29 

86.67 

85.09 

36 

95.19 

93.35 

a.57 

89.84 

88.15 

86.51 

84.92 

37 

95.13 

93-27 

91.47 

89.72 

88.02 

86.36 

84.75 

38 

95.07 

93.19 

91.37 

89.60 

87.89 

86.22 

84.59 

39 

95.oi 

93.12 

91.28 

89.49 

87.76 

86.08 

84.44 

40 

94.96 

93.04 

91.19 

89.39 

87.64 

85.94 

84.30 

45 

94-72 

92.72 

90.79 

88.92 

87.11 

85.36 

83.66 

50 

94.52 

92.46 

90.47 

88.54 

86.69 

84.89 

83.15 

3% 

Interest  Payable  Semi -Annually. 


YEARS. 

NEXT    PKR   ANNUM. 

4% 

4i% 

41% 

41% 

5% 

51% 

6% 

H 

i 

101.96 

103.88 

101.84 
103.63 

101.71 
103.39 

101.59 
103.14 

101.46 
102.89 

101.22 

102.40 

100.97 
101.91 

22 

105.77 
107.62 

105.39 
107.12 

105.02 
106.62 

104.65 
106.13 

104.28 
105.64 

103-55 
104.67 

102.83 
103.72 

32 

109.43 
111.20 

108.81 
110.46 

108.19 
109.72 

107.58 
108.99 

106.97 
108.26 

105.77 
106.83 

104.58 
105.42 

3% 
4 

112.94 
114.65 

112.08 
113.66 

III.  22 

112.68 

110.37 
111.71 

109.52 
110.76 

107.86 

108.87 

106.23 
107.02 

52 

116.32 
117.97 

115.21 
116.73 

114.11 
115.52 

113.03 
114.31 

111.96 
113.13 

109.85 
110.80 

107.79 
108.53 

6  2 

H9.57 
121.15 

118.22 
119.68 

116.89 
118.23 

"5-57 
116.80 

114.27 
115.39 

111.73 
112.63 

109.25 
109.95 

72 

122.70 
124.21 

121.  IO 

122.50 

"9-54 
120.82 

117.99 
119.16 

116.47 
117.54 

113-51 
114.36 

110.63 
111.30 

82 

125.70 
127.16 

123.87 
125.21 

122.07 
123.30 

120.31 
121.42 

118.57 
119.58 

115.20 
116.01 

111.94 
112.56 

92 

128.58 

129.98 

126.52 
127.80 

124.50 
125.67 

122.51 
123.58 

120.57 
121.53 

116.79 
117.56 

113.17 
113.75 

10  2 

131-36 
132.70 

129.06 
130.29 

126.82 
127.94 

124.62 
125.63 

122.47 
123.38 

118.31 
119.03 

114-32 
114.88 

11 
12 

135-32 
137.83 

132.68 
134.97 

130.11 
132.18 

127.60 
129.47 

125-15 

126.83 

120.43 
121.75 

H5-94 
116.94 

13 
14 

140.24 
142.56 

137-16 
139.26 

134.17 
136.06 

131.25 
132.96 

128.43 
129.95 

123.00 
124.19 

117.88 
118.76 

15 
16 

144.79 
146.94 

141.28 
143.21 

137-88 
139.62 

134.59 
136.14 

131.40 
132.77 

125.31 
126.38 

119.60 
120.39 

17 
18 

149.00 
150.98 

145-07 

146.85 

141.28 
142.87 

137.62 
139.03 

134.09 
135.33 

127.38 
128.34 

121.13 
121.83 

19 
2O 

152.88 
154.71 

148.55 
150.18 

144.39 
145.84 

140.38 
141.66 

136.52 
137.65 

129.24 
130.10 

122.49 
123.11 

25 
30 

162.85 
169.52 

157.40 
163.25 

152.21 
157.31 

147.26 
151.69 

142.54 
146.36 

133-75 
136.53 

125.73 

127.68 

35 
40 

175-00 
179.49 

167.99 
171.83 

161.39 
164.66 

I55-I9 
157.96 

149-35 
151.68 

138.65 
140.27 

129.12 
130.20 

45 
50 

183.17 
186.20 

174.94 
177.46 

167.28 
169.37 

160.15 
161.88 

153-50 
154.92 

141-50 
142.44 

131.00 
131.60 

8% 

Interest  Payable  Seml-Annually. 


YEARS, 

NET    PER    ANNUM. 

61% 

61% 

62% 

7% 

71% 

T2% 

72% 

M 

100.85 

100.73 

100.60 

100.48 

100.36 

100.24 

100.12 

1 

101.67 

101.43 

101.19 

100.95 

100.71 

100.47 

100.24 

IVg 

102.47 

102.  II 

101.76 

101.40 

101.05 

100.70 

100.35 

2 

103.24 

102.77 

102.30 

101.84 

101.37 

100.91 

100.46 

2>£ 

103.99 

103.41 

102.83 

102.26 

101.69 

101.12 

100.56 

3 

104.72 

104.03 

103.34 

102.66 

101.99 

101.32 

100.66 

3% 

105.43 

104.63 

103.84 

103.06 

102.28 

101.51 

100.75 

4 

106.11 

105.21 

104.32 

103.44 

102.56 

101.70 

100.85 

4>£ 

106.77 

105.77 

104.78 

103.80 

102.84 

101.88 

100.93 

5 

107.42 

106.32 

105.23 

104.16 

103.10 

102.05 

101.02 

5j£ 

108.04 

106.84 

105.66 

104.50 

103.35 

102.22 

101.10 

6 

108.65 

107.36 

106.08 

104.83 

103.60 

102.38 

101.18 

6>2 

109.23 

107.85 

106.49 

105-15 

103.83 

102.54 

101.26 

7 

109.80 

108.33 

106.88 

105.46 

104.06 

102.68 

101.33 

7>£ 

110.35 

108.79 

107.26 

105.76 

104.28 

102.83 

101.40 

8  ~ 

110.89 

109.24 

107.63 

106.05 

104.49 

102.97 

101.47 

S)4 

111.41 

109.68 

107.99 

106.33 

104.70 

103.10 

101.54 

9 

111.91 

110.10 

108.33 

106.59 

104.90 

103.23 

101.60 

9/4 

112.40 

110.51 

108.66 

106.85 

105.09 

103.35 

101.66 

1C 

112.87 

110.90 

108.98 

107.11 

105.27 

103.47 

101.72 

11 

"3-77 

in.  66 

109.60 

107.58 

105.62 

103.70 

101.83 

12 

114.62 

112.37 

110.17 

108.03 

105.94 

103.91 

101.93 

13 

115-42 

113-03 

110.71 

108.45 

106.25 

104.11 

102.03 

14 

116.17 

113.65 

111.21 

108.83 

106.53 

104.29 

102.11 

15 

116.88 

114.24 

111.68 

109.20 

106.79 

104.46 

102.19 

16 

117.54 

114.78 

112.12 

109.53 

107.03 

104.61 

102.27 

17 

118.16 

"5-30 

"2.53 

109.85 

107.26 

104.76 

102.34 

18 

118.75 

115.78 

112.91 

110.15 

107.47 

104.90 

102.41 

19 

119.30 

116.23 

113-27 

110.42 

107.67 

105.02 

102.47 

2O 

119.82 

116.66 

113.61 

110.68 

107.86 

105.14 

102.52 

25 

121.99 

118.41 

115.00 

111.73 

108.60 

105.61 

102.74 

30 

123.58 

119.69 

115.99 

112.47 

109.12 

105.93 

102.90 

35 

"4.75 

120.62 

116.70 

113.00 

109.49 

106.16 

103.00 

4O 

125.61 

121.29 

117.22 

113.37 

109.75 

106.32 

103.07 

45 

126.24 

121.78 

117.58 

113-64 

109.93 

106.42 

103.12 

5O 

126.71 

122.13 

117.85 

113.83 

110.05 

106.50 

103.15 

10% 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


YEARS, 

NKTT    F>KR    ANNUM. 

5% 

5J% 

6% 

&% 

1% 

n% 

8% 

i/ 
1  ~ 

102.44 
104.82 

102.19 
104.32 

101.94 
103.83 

101.69 
103.34 

101.45 
102.85 

IOI.2O 

102.37 

100.96 
101.89 

2  2 

107.14 
109.40 

106.40 
108.41 

105.66 
107.43 

104.93 
106.47 

104.20 
105.51 

103.49 
104.56 

102.78 
103.63 

3 

111.16 
113.77 

110.38 
112.29 

109.16 
110.83 

107.96 
109.40 

106.77 
107.99 

105.60 
106.61 

104.45 
105.24 

4  2 

115.87 
117.93 

114.15 

115.96 

112.46 
114.04 

110.80 
112.16 

109.17 
110.31 

107.57 
108.50 

106.00 
106.73 

5  2 

121.88 

117.72 
119.44 

115-57 
117.06 

113-47 
114.74 

111.41 
112.47 

109.40 
110.27 

107.44 
108.11 

6  2 

123.79 
125.64 

121.  II 

122.73 

118.51 
119.91 

H5.97 
117.16 

113.50 
114.49 

III.  10 

111.90 

108.76 
109.39 

7  2 

127.46 
129.23 

124.32 
125.85 

121.27 
122.59 

118.32 
119.44 

H5-45 
116.38 

112.68 
113.42 

109.99 
110.56 

8  2 

130.95 
132.64 

127-35 
128.81 

123.88 
125.12 

120.52 
121.57 

117.28 
118.14 

114.14 

114.84 

III.  12 

111.65 

9 

134.28 
135.88 

130.23 
131.61 

126.33 
127.51 

122.58 
123.57 

118.98 
119.78 

H5-5I 
116.15 

112.17 
112.66 

10  2 

137-45 
138.97 

132.95 
134.26 

128.65 
129.75 

124.52 
125.44 

120.56 
121.32 

116.77 
117.37 

113.59 

11 
12 

141.91 
144.71 

136.77 
139.15 

131.87 
133.87 

127.20 
128.85 

122.75 
124.09 

118.50 
119.50 

H4.45 
115.25 

13 
14 

I47-38 
149.91 

141.41 
143,54 

135.75 
137.53 

130.40 
131.86 

125-34 
126.50 

120.53 
121.44 

115-98 
116.66 

15 
16 

152.33 
154.62 

I45-56 
147.48 

139-20 
140.78 

133-22 
134.50 

127.59 
128.60 

122.29 
123.07 

117.29 
117.87 

17 
18 

156.81 

158.89 

149.29 
151.01 

142.26 
143.66 

I35-70 
136.82 

129.55 
130.44 

123.80 
124.48 

118.41 
118.91 

19 
20 

160.87 
162.76 

152.63 
154.18 

144.98 
146.23 

137-88 
138.86 

131.26 
132.03 

125.10 
125.69 

H9.37 
119.79 

25 
30 

170.91 
177.27 

160.74 
165.75 

151.46 
155.35 

142.97 
145.94 

135-18 
137.42 

128.04 
129.67 

121.48 
122.62 

35 
40 

182.24 
186.13 

169.57 
172.48 

158.25 
160.40 

148.11 
149.68 

139.00 
140.12 

130.80 
131.58 

123.39 
123.92 

45 
50 

189.16 
191.54 

174.70 
176.39 

162.00 
163.20 

150.82 
151.65 

140.92 
141.48 

132.12 
132.49 

124.27 
124.50 

10% 

Interest  Payable  Semi-Annually. 


YEARS, 

NKT    PER    ANNUM. 

81% 

81% 

82% 

9% 

91% 

91% 

92% 

1  2 

100.84 
101.65 

100.72 
101.41 

100.60 
101.17 

100.48 
100.94 

100.36 
100.70 

100.24 
100.47 

100.12 

100.23 

2' 

102.42 
103.17 

102.07 
102.71 

101.72 
102.25 

101.37 
101.79 

101.03 
101.34 

100.68 
100.89 

100.34 
100.44 

3  ~ 

103.88 
104.57 

103.32 
103.90 

102.75 
103.24 

102.19 
102.58 

101.64 
101.93 

101.09 
101.28 

100.54 
100.64 

3>2' 
4 

105.23 
105.86 

104.46 
105.00 

103.70 
104.14 

102.95 
103.30 

IO2.2O 

102.46 

101.46 
101.63 

100.73 
100.81 

5 

106.47 
107.05 

105.51 
106.01 

104.57 
104.98 

103.63 
103.96 

102.71 
102.95 

101.80 
101.95 

100.89 
100.97 

6  ~ 

107.61 
108.15 

106.48 
106.94 

105.37 
105.74 

104.26 
104.56 

103.18 
103.40 

102.10 

102.25 

101.05 
101.12 

6>o 
7 

108.67 
109.17 

107.37 
107.79 

106.10 
106.44 

104.84 
105.11 

103.60 
103.80 

102.38 
102.51 

101.18 
101.25 

8 

109.64 
110.10 

108.19 
108.58 

106.77 
107.09 

105-37 
105.62 

103.99 
104.17 

102.64 
102.76 

101.31 
101.37 

9 

110.54 

110.97 

108.95 
109.30 

107.39 
107.68 

105.85 

106.08 

104.35 
104.51 

102.87 
102.98 

101.42 
101.48 

1O 

111.37 
111.76 

109.64 
109.97 

107.95 
108.22 

106.30 
106.50 

104.67 
104.83 

103.08 
103.18 

101.53 
101.57 

11 
12 

112.49 
113.17 

110.58 
111.15 

108.72 
109.17 

106.89 
107.25 

105.11 
105.37 

103-37 
103.54 

101.66 
101.75 

13 
14 

113.80 
114.37 

111.67 
112.14 

109.59 
109.98 

107.57 

107.87 

105.61 
105.82 

103.69 
103.83 

101.82 
101,89 

15 
16 

114.90 
115.39 

112.58 
112.99 

110.33 
110.66 

108.14 
108.39 

106.02 
106.20 

103.96 
104.07 

101.95 
102.01 

17 
18 

115-85 
116.26 

113.36 
113.70 

110.95 
111.23 

108.62 
108.83 

106.37 
106.52 

104.18 
104.27 

102.06 
102.10 

19 
20 

116.65 
117.00 

114.02 
114.31 

111.48 
111.71 

109.02 
109.20 

106.65 
106.78 

104.36 
104.44 

102.14 
102.18 

25 
30 

118.40 
119.34 

H5.44 
116.19 

112.61 
113.19 

109.88 
110.32 

107.26 
107.57 

104.75 
104.94 

102.33 
102.42 

35 
4O 

119.96 
120.38 

116.69 
117.02 

H3.57 
113.82 

110.60 
110.78 

107.77 
107.89 

105.06 
105.13 

102.47 
102.51 

45 
50 

120.65 
120.84 

117.23 
117.37 

113.98 
114.09 

110.90 
110.97 

107.97 
108.02 

105.18 
105.21 

102.53 
102.54 

GOVERNMENT  BOND  VALUES. 

TABLES 

Showing  the  net  return  from 

Bonds,  Stocks  <d  Investments 


Paying  Interest  Quarterly  at  the  Rates  per  Annum  of 

2%  and  maturing  in  periods  of  3  months  to  30  years 
3%  and  maturing  in  periods  of  3  months  to  18  years 
4%  and  maturing  in  periods  of  3  months  to  25  years 
5%  and  maturing  in  periods  of  3  months  to  4  years 


This  is  the  most  complete  book  published  for  Government  Bonds, 
covering  as  it  does  all  issues  and  having  the  results  carried  out  four  decimal 
points.  The  book  can  be  used  for  computing  net  results  on  any  other  in- 
vestment having  a  specified  date  of  maturity  and  on  which  the  interest  is 
payable  quarterly. 

It  is  figured  on  a  I  to  3  per  cent  basis,  includes  eighths  and  tenths, 
and  such  basis  as  1.05,  1.15,  1.3  5,  etc.  This  allows  a  closer  computation 
than  any  table  issued. 

Price  $3*00  per  single  copy*     Discounts  on 
orders  of  JO  or  over* 

Bound  in  flexible  leather  cover  and  adapted  to  pocket  use. 


3  1-4%  TABLE  OF  BOND  VALUES. 

Table  showing  net  return  from  security  bearing  3  ^  per  cent,  interest 
payable  semi-annually  and  maturing  from  6  months  to  20  years. 

Bound  in  flexible  leather  cover  and  adapted  to  pocket  use. 
Price  $f  .00  per  single  copy* 


BOTH  THE  ABOVE  TABLES  PUBLISHED  BY 

MONTGOMERY    ROLLINS, 

BOSTON,   MASS.,   U.  S.   A. 


Bond  Dealer's  Register. 

This  book  is  indexed,  bound  in  full  sheep  and  extra  loose 
canvas  cover,  Russia  leather  corners,  and  is  12"  x  18^",  con- 
taining 200  folio  pages.  It  is  a  book  specially  for  dealers  in 
bonds,  or  large  corporations,  in  which  to  enter  a  full  description 
of  every  issue  purchased,  allowing  an  entry  if  necessary  for 
each  bond  by  number,  and  on  the  opposite  page  a  complete 
entry  of  every  sale  made,  thus  making  it  possible  at  any  time 
to  obtain  full  information  on  every  bond  owned  or  handled. 

Byington  Security  Register. 

This  is  a  book  of  great  value  to  all  investors  who  have 
occasion  to  make  any  use  of  a  safe  deposit  box,  as  it  offers  a 
concise  form  for  keeping  necessary  information  about  all  securi- 
ties and  thus  perhaps  saving  a  great  many  trips  to  the  boxes 
of  the  Deposit  Co.  It  is  often  of  value  to  a  banking  house  to 
have  their  clients  in  possession  of  the  right  information  regard- 
ing their  securities. 

The  book  is  divided  into  four  parts :  Bonds,  Stocks, 
Mortgages  and  Miscellaneous  Securities.  It  is  tabulated  to 
show  dates  of  purchase,  price  paid,  maturity,  interest  dates, 
dividend  payments,  certificate  or  bond  numbers,  etc.,  etc. 

Two  sizes,  as  follows:  —  No.  i  containing  100  pages, 
9^"  x  10^2" f  capacity  650  entries. 

Price,  $2.50,   Bound  In  Flexible  Leather  Cover. 

No.  2  containing  100  pages,  9^£"  x  4j^",  capacity 
350  entries.  The  size  of  this  book  is  such  that  it  may  be 
kept  in  a  small  safe  deposit  box  and  is  especially  adapted  to 
private  investor's  use. 

Price,  $1,50,   Bound  In  Flexible  Cover. 

Special  prices  for  large  quantities  of  either  the  No. 
No.  2  Register. 

THE  ABOVE  BOOKS  PUBLISHED  BY 

MONTGOMERY   ROLLINS, 

BOSTON,  MASS.,  U.  S.  A. 


LAWS 

REGULATING 

INVESTMENT 

.'/BANK   FUNDS 


COMPILATION  OF    THE    LAWS    OF    VARIOUS    STATES  IN 
THE  UNION  RESTRICTING  THE  INVESTMENT  OF  FUNDS 
OF  THE  BANKS,  TRUST  SAFE  DEPOSIT  COMPANIES, 
ETC.,  AND  SO  ARRANGED  AND  BOUND    THAT 
CHANGES   IN   THE   SAME   CAN    BE    MADE 
FROM  TIME  TO  TIME  WITHOUT  NE- 
CESSITATING  A    NEW    BINDING. 


Pirioe, 


There  has  been  a  long  felt  want  of  a  compilation  of  Savings  Bank 
Laws  in  such  a  form  that  changes  could  be  readily  made. 
The  leaves  of  this  book  are  detachable  and  changes, 
furnished  at  a  cost  of  25c.  each,  and  every 
effort  will  be  made  to  keep  it  constant- 
ly up  to  date. 

For  convenience,  laws  relating  to  municipal  securities  are  printed 

in  red  ink,  railroad  securities  in  green,  street  railway 

securities  in  yellow  and  all  others  in  black. 

INCLUDES  ALL  RECENT  CHANGES. 
Send  for  circular  and  sample  page. 


Published  by 

MONTGOMERY  ROLLINS, 
Boston,  Mass  U.S.A 


FOURTH    EDITION 


OF  THE 


"MONTGOMERY" 

CIPHER  CODE. 

REVISED   AND   ENLARGED. 

Especially  adapted  for  use  in  the  banking, 
bond,  and  stock  business,  and  the 
only  such  code  of  con- 
venient size  for 

POCKET    USE. 


Compiled  by 

MONTGOMERY  ROLLINS. 


PRICE,  $2.50;  10  SHILLINGS. 


THIS  CODE  IS  ON  SALE  AT  THE  FOLLOWING   PLACES 

Eden  Fisher  &  Co.,  6,  7  and  8  Clement's  Lane, 
Lombard  Street,  E.  C. 

Brentano't,  No.  31  Union  Square,  New  York  City. 

Brentano's,  304-206  Wabash  Avenue,  Chicago,  III. 

Brcntano's,  10x5  Pennsylvania  Avenue,  Washington,  D.  C. 

Brentano's,  37  Avenue  de  1'Opera,  Paris. 

Montgomery  Rollins,  Boston,  Mass. 


380285 
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